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5M.2B seconda serie per ricevitore 
5M2 presentato alla Fiera Cam¬ 
pionaria di quest’anno per la sta¬ 
gione 1949-1950: ricevitore a 5 
valvole, 2 gamme d’onda a grande 
estensione, presentato in uno 
chassis più grande, con trasforma¬ 
tore maggiorato per valvole a 6 
Volt., con potenza aumentata. 
Altoparlante Voce doro da 105 m m 
al ni co 5. Mobile elegante. Grande 
scala parlante. 

Dimensioni : 490 x 230x280. 

Peso: Kg. 5.500 

Oltre a questo nuovo ricevitore 
1 a \< ) V \ espone alla Mostra inte¬ 
ressanti novità: modulazione di 
frequenza, televisione, e due nuovi 
ricevitori di alta classe: il 5K2 
ed il 6N7. 
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Radio fono bar: 0 valvole Philips più 
occhio magico 4 onde. 


Mod, 550: 5 valvole Philips 2 onde 
ampio quadrante. 
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Mod. 503: 5 valvole Philips 2 onde. 
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MODELLO 518,2-T 

Supereterodina 5 valvole - onde corte ■ onde medie - 
trasformatore alimentazione par 110, 125: 140, 160, 220 
- scala a diciture moderne - dimensione cm. 13,5x17 - 
mobile di fattura pregiata di dimensione cm. 23x12. 
Modello 518,2 A. c.s ma con autotrasformatore 



MODELLO 523,4 

Supereterodina 5 valvole 4 gamme d’onda - scala gi¬ 
gante cm. 28 x 20 - Mobile in legno pregiato di dimen¬ 
sioni cm. 67 x 35 x 27. 

Modello 523,2 c. s. ma a 2 gamme. 


MODELLO 524,4 

Questo tipo con telaio - scala un pezzo solo - gruppo 4 gamme 
a tamburo - variabile speciale privo di effetto microfonico, rac¬ 
chiude tutti i migliori ejementi usati nel moderni ricevitori. 
Pronto per la consegna nella seconda decade di Ottobre. 
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RADIO E TE L E VIS I 0 NE 

L a Mostra della Radio ha chiuso i suoi battenti. Sia consentito 
a noi che Fabbiamo vista nascere e ne abbiamo seguito di 
anno in anno il cammino ascensionale, di constatarne il successo. 
E” riuscita bene, ha messo in rilievo lo sforzo dell* indù stria ita¬ 
liana per riprendere il troppo tempo perduto per causa di guerra, 
si è risolta in un’alfeririazione tecnica che riempie di legittima 
soddisfazione quanti hanno a cuore il buon nome del nostro Paese 
in questo campo della produzione. 


A renderla più attraente e interessante, quest'anno la Mostra 
della Radio si è presentata alla ribalta della pubblica atten¬ 
zione a braccetto della Televisione, con un congresso di alte auto¬ 
rità tecniche dal quale era lecito aspettarci uria norma e un indi¬ 
rizzo per risolvere nel più breve tempo possibile, il grave intri¬ 
calo problema di dare all'Italia un servizio di emissioni televisive. 
Giova sperare che una tale norma ed un tale indirizzo siano real¬ 
mente usciti dai lavori del congresso. 


P urtroppo, non siamo in grado di rassicurare, per ragion ve¬ 
duta, su questo punto Ì nostri lettori. Non a causa di negli¬ 
genza o di scarso interesse, ma per un inconveniente, diremo cosi, 
puramente organizzativo che ci ha privalo dell’onore e del piacere 
di assistere ai lavori del congresso e di poterli seguire con quel- 
Fesatta informazione che di solito viene fornita alla stampa tecnica 
con un abbondante ed intelligente servizio stampa. Invece, certa¬ 
mente all’insaputa di coloro che presiedevano, con tanta passione, 
alle varie manifestazioni, non siamo stati invitati, e non abbiamo 


* ricevuto nessuna chiarificatrice Informazione d’ufficio. Abbiamo 
potuto ugualmente partecipare alla seduta inaugurale, che è sem¬ 
pre la più solenne e la meno importante d’un congresso, solo 
perchè un amico volle condurci quasi per forza con se; ma non ci 
parve nè bello, nè dignitoso servirci dello stesso mezzo anche per 
le sedute successive. 

Non intendiamo dare a questo insignificante episodio un peso 
ed un rilievo che non ha. Volevamo soltanto spiegare ai nostri 
lettori, che potrebbero forse accorgersi dell’eco non adeguata al- 
Fimportanza del fatto, avuta dal Congresso della Televisione nella 
nostra Rivista, che ciò è avvenuto senza alcuna cattiva intenzione 
da parte nostra. Anzi, le nostre intenzioni sarebbero stale di tim¬ 
bro del tutto diverso. Peccato che nessuno si sia punto scomodato 
a far sì che esse avessero modo di tradursi in un volonteroso ap¬ 
porto di collaborazione. 

* * * 

D ue parole sulla prima Mostra Internazionale di Televisione. 

Successo completo di pubblico e di tecnica. Notevoli e accolti 
da vivo interesse gli esperimenti di collegamento via cavo hertziano 
Tori no-Milano, nonché le proiezioni su schermo gigante mediante 
televisore a proiezione catottrica. A questo proposito una conside¬ 
razione. il pubblico minuto è accorso in massa e ha espresso men¬ 
talmente, ma spesso anche a voce alla, un giudizio per lo meno 
affrettato: « E* meglio il cinematografo ». Questa sentenza pronun¬ 
ciata con fare dottorale denota due cose: prima, evidente, l’igno¬ 
ranza o l’incompetenza; seconda, una scarsa propaganda da parte 
della stampa di quello che sia in effetti la televisione. E’ inutile, 
a parer nostro, mettere in mostra elegantissimi cartelloni in cui 
si parla di scansione e di linee quando ben pochi sono in grado 
di afferrarne il significato. Era più opportuno che gli organizzatori 
si preoccupassero affinchè il grosso pubblico, attraverso la stampa 
quotidiana e la radio, si rendesse conto dei problemi che la tele¬ 
visione deve affrontare e risolvere. Anche nella sala di proiezione 
si sarebbe potuta compiere questa opera di divulgazione, interval¬ 
lando alle interessanti proiezioni, dei brevi documentari opportu¬ 
namente preparati. In poche parole: macchina da presa e teleca¬ 
mera, proiettore cinematografico e televisore son cose apparente- 

(confinua a pagina 390) 
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APPARECCHI 

GENERAL RADIO 



Ponte per misura 
capacità tipo 1614-A 


ROMA: Via del Trifone 201 - Tel. 61.709 
STRUMENTI 

WESTON 





Tester 20 000 ohm volt. 


NAPOLI: Via Medina 61 - Tel 27.490 
OSCILLOGRAFI 

ALLEN Du MONT 



Oscillografi tipo 274 
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Radio - Fono - Micro - incisore con 
trasdnltore telefonico bilaterale 

Possibilità di re gisir a z ione via radio - fono - micro su filo 
magnetico e possibilità di ascolto Immediato dell'àv- 
venuta r e glstr azione - 

Cancellazione elettromagnetica dei brani registrali 
allo scopo della riutilizzazione del filo a nuova regi¬ 
strazione. 

Co fi ce llazione automatica effettuando una nuova re¬ 
gistrazione. 

Complesso 16 valvole più occhio magico per controllo 
sintonia e modulazione, composto di: microfono elelet- 
trodinamico, preamplificatore* registratore magnetico 
AIR KING, sintonizzatore su quattro gamme d'onda; c. 
a. v. alta e bassa frequenza, alla fedeltà di riproduzione. 
Potenza d'uscita 12 Watt. 

Stadio preaelettore alta frequenza. 

Trasduttore telefonico bilaterale per la registrazione 
delle conversazioni telefoniche di particolare interesse. 
Tempi dì registrazione forniti da rocchetti con filo per 
un quarto a ara, mezz'ora* un'ora, un'ora e mezza. 
Mobile particolarmente curato data la qualità del com 
plesso. 

Corredo deU’appàreccblo: k rocchetti Silo o-r la du 
rata complessiva di due ore. 



388 
















r~ 


SERGIO CORRETTA 

IH II. A IVO - Piazza Asf jromontfi, 30 
Telefono 20.63.38 



,'É^&ì\ 

(\ —^0000^—A 

li MARCHIO DE POS IJ 


GRUPPI A . F . DI NOR M A L E P R O D U Z I O N E 


• GRl PPG CS21 per due campi (Inonda: 

O.M. 190 ~ 580 mi.; O.G1 16 - 52 mi. 

£ GRUPPO CS41, per quattro campi d’onda : 
O.M. 190 - 580 mt : O.C.l 55 - 170 mt. : 
O.C.2 27 -55 mt. ; O.C.3 13-27 rat. 

£ GRUPPO CS42, per quattro campi d’onda: 
O.M. 190 - 580 mt.: O.C.l 34 - 54 mt.; 
O.C.2 21 - 34 mt.; O.C.3 12,5-21 mt. 

9 GRUPPO OS43, per quattro campi d’onda: 
O.M.l 335 - 590 mt.: O.M.2 195 - 350 mt.; 
O.C.l 27 - 56 mt. ; O.C.2 13 - 27 mt. 

DEPOSITARI : 

BOLOGNA - L. PELllClONI - Via Val d'Aposa, 11 - Tel. 35.753 
BRESCIA - Ditta G. CHIA°PANI - Via S, Martino della Batt. 6- Tel. 3921 
NAPOLI - Dott. ALBERTO CARLOMAGNO - P, Vanvitelli 10 - Tel. 13.486 


Q Supporti indeformabili in poli stirene con 
n u e I co £ e r r o m agri e t i eo . 

9 Aito fattore di merito. 

0 Precisione elevata di allineamento. 

0 Stabilità di taratura elevatissima. 

0 Severo collaudo sperimentale di ogni parte 
e dell’insieme. 

• MEUI E FR LOl ENZE 

• GRUPPI PER OSCILLATORI MODULATI 
SERIETÀ - ESPERIENZA - GARANZIA 

PALERMO - Cav. S. BALLOTTA BACCHI - Via Polacchi 63 - Tel. 19.881 
ROMA - SAVERIO MOSCUCCl - Via Saint Bon, 9- Tal. 37.54.23 
TORINO - Cav, G. FERRI - Corso Vitt. Emanuele, 27 - Tel. 680.220 
TRIESTE - COMMERCIALE ADRIATICA - Via Risorta 2 - Tel. 90.173 


L a serie di trasformatori "Cresal" 
MLl, ML2, ML3, ML4, risolve ogni 
problema del radiocostruttore, circa 
l'impiego di buoni trasformatori di 
med a frequenza. 



ML3 

" Miniatura " 



ROMA 

Dr. Franco MODICA 
Via Q. Sella, 20 
Tel. 40.634 


MILANO 

ROCCASILVANA 
Via Giuriati, 15 
Tèi. 57.34.27 


POGGIBONSI (Siena) 

Sede Amministrativa 
Via Repubblica, ó 
Tel. 86.753 


389 
























mente tanto simili che il pubblico inen colto è spinto in inganno 
e confonde Tu no con l’altro. La rigatura cieli 1 immagine, qualche 
tremolio e anche qualche afonia hanno fatto il resto. 


& $ 3 ( : 

/"lome è noto, in occasione della prima Mostra Internazionale 
^ di Televisione la nostra Rivista ha pubblicato un fascicolo 
speciale, riccamente illustrato, dal titolo <c La Televisione arriva 
in Italia - Origine, sviluppo, attualità, realizzazioni, impianti ». 
Il fascicolo preparato dalTing. Antonio Nicoli eh, membro del Co¬ 
mitato Nazionale Tecnico di Televisione (C.N.T.T.) è stato spe¬ 
dito in omaggio a lutti gli Abbonati a « Vantenna ». Le rimanenti 
copie -ono state quasi totalmente vendute nell 1 interno della Mo¬ 
stra Internazionale di Televisione. Di fronte alLinsperato successo, 
ed a seguito delle continue richieste da parte dei Lettori, la Dire¬ 
zione della nostra Rivista ha deciso di procedere ad una ristampa 
dello stesso. I Lettori de c< l’antenna » interessati a tale fascicolo 
che, ripetiamo, costituisce quanto di più completo sia stato scritto 
in sede consimile sulTargoinento, sono pregati di richiederlo di¬ 
rettamente alla nostra Amministrazione, giacché non sarà posto in 
vendita presso le edicole. 

« * 

r 5 Amministrazione de « Vantenna » ha inoltre deciso di inviare 
graLuitamente il lascicelo suddetto a tutti i Lettori che, entro 
e non oltre il 30 novembre p.v. faranno un nuovo abbonamento 
alla nostra Rivista. Crediamo che tale omaggio riuscirà gradito a 
tutti coloro che verranno a far parte della nostra famiglia. Pur¬ 
troppo il numero di copie destinato a ciò è limitato quindi il 
Lettore solerte ricordi un vecchio adagio: « Chi prima arriva...». 


u 


na volta tanto leviamo anche noi la penna in nostra difesa. 
Due paroline all’abbonii lo col numero di matricola 0765. Caro 


Abbonalo; anzi, caro vecchio Abbonato, ha mai provato (è tanto 
evidente, da questa risposta, il carattere della domanda che rite¬ 
niamo di fare un torto ai nostri intelligenti Lettori il riportarla), 
ha mai provalo, dicevamo, a contare le righe e, perchè no, le let¬ 
tere contenute mediamente in una pagina di testo della nostra Ri¬ 
vista? Lo ha mai fatto? Ha mai provato, dato che Lei ce lo fa 
dire, a ripetere il medesimo conto con un’altra qualsiasi rivista 
mensile italiana? Le conclusioni le lasciamo a Lei, che tra le righe 
fa dei confronti tra mole di contenuto e prezzo di vendita. Per 
venire ad una conclusione si è mai posta la domanda del perchè 
a Vantenna, » si pubblichi con contante successo da oltre ventanni? 


\ Itro argomento: il chiodo di molti, cioè la pubblicità. Qui non 
comprendiamo bene quanto ci dice. Se è la quantità che Le 
dà noia. Le diciamo che essa rappresenta sempre una fonte ric¬ 
chissima di inforni azioni e di aggiornamento (lo sanno i nostri 
inserzionisti clic ci assediano, questa è la parola adatta, ben cono¬ 
scendo la grande diffusione della Rivista! ed inoltre Le ricordiamo 
che la pubblicità non incide sul contenuto della Rivista e tanto 
meno sul suo costo. Ci siano cento o solo quattro pagine di pub¬ 
blicità: il lesto nè aumenta, nè diminuisce. Se è la qualità che 
non La soddisfa, riconosciamo che molte persone non sanno cosa 
sia e ancor meno come debba esser fatta un"inserzione pubblici¬ 
taria. Ma questo è un ragionamento che riguarda più che altro 
gli inserzionisti molti dei quali rientrano nella categoria di cui 
sopra. Da parte nostra viene fallo il possibile, nei limiti consen¬ 
titi, per migliorare ed elevare anche nell 1 aspetto il contenuto di 
ciascuna inserzione. E qui il filo del discorso ci porterebbe molto 
lontano, fuori, come si dice, dal seminato. 

Crediamo possa bastare. Non Le pare, caro vecchio Abbonato? 
Ma forse Ella ha voluto pestarci la coda perchè ci accorgessimo 
anche di Lei; perchè infine, il suo, è uno sfogo da vecchio amico, 
un modo come un altro per spronarci a fare sempre meglio. Come 
tale noi lo accettiamo di buon grado e di esso. La ringraziamo. 
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Peso 34 gr.! Sensibilità 88db! 
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...da richiedersi ai buoni rivenditori 

■ La pressione degli auricolari ed il peso della cuffia sono 
alfine ELIMINATI... 

■ Controllo di volume all’occhiello 

■ Conduttore unifilare 

| Solida costruzione in Tenite 
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Diametro 56 mm. 
Responso da 50 a 4000 cicli 
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PILLOW SPEAKER ™ 

(l'altoparlante a guanciale e poltrona) ° 

sì può ora udire il radioprogramma ^ 
<*S preferito senza disturbare alcuno f 

Hotels-Cliniche-Auto-Privati 


Concessionaria esclusiva per l’Italia 
UHM C VITTORIA munii 


Cuffia a due unità 
Peso 44 gr.! Sensibilità lOldb! 
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IL RADAR 

DA TRE CENTIMETRI 

di Andrea Reid 

F a derilione posi-bell ira del governo inglese di adottare il radar 
^ da 3 centimetri per le necessità della navigazione marittima 
è stata basata suire&perienza di dieci anni del radar su lutti i mari. 
La decisione di adottare il sistema da 3 centimetri non è stala arbi¬ 
traria. Essa è stala basata sull'esperienza acquisita durante la guerra 
e sul lavoro di ricerca par ti colar mente inteso a incontrare le ne¬ 
cessità specifiche della marina mercantile. 

L’esperienza bell ira aveva mostralo che un apparecchio radar 
da 10 centimetri istallato a Dover n un'altezza di circa 200 metri 
dava una immagine topografica della costa francese lontana più 
di 30 km. Sì potevano vedere a colpo d'occhio le posizioni di tutte 
le navi .vu una grande zona dello Stretto di Dover e, in condizioni 
particolarmente favorevoli, anche le noe di navigazione all esterno 
del porto di Boulognt. V bordo, data la dimensione e l'altezza 
limitata dell’aereo, si e constatato che il radar da 10 ein con il 
P.P.I. (Indi calore di Posizione nel Piano) dava immagini della 
costa che di /Bei Imeni e potevano essere confrontate con la carta, 
mentre la discriminazione del rilevamento era inadeguata per la 
navigazione in acque molto congestionate. Una riproduzione sod¬ 
disfacente che potesse essere usata direttamente dall’nfficlale di 
rotta non è stata ottenuta finche non si è arrivati alPinlroduzione 
dell'attrezzatura da 3 cui. 

Gli esperimenti fatti con apparecchi da 9 mi al largo della Ma¬ 
nica nel 1913 in preparazione per l'invasione dell'Europa dimo¬ 
strarono che ulteriori perfezionamenti erano da prevedersi con la 
conversione ai 3 mi, NelPestate del 1944 tale speranza fu realiz¬ 
zata con un norprendente miglioramento nella riproduzione della 
linea della co»ta e un sostanziale miglioramento nella ripreduzione 
della linea della costa e un sostanziale aumento nella discrimina¬ 
zione del rilevamento. Nella stessa estate venne tenuta la Confe¬ 
renza del Regno Imito sul radar per il trasporto marittimo e, a 
conclusione delle sue deliberazioni, venne chiesto al Centro Tele- 
comunicaziuni dell'Ammiragliato di collahorare nella preparazio¬ 
ne dei requisiti per un apparecchio radar da impiantare a bordo 
di una normale nave mercantile. Tali requisiti vennero approntati 
nel 1945. I vari interessi marittimi in Inghilterra confermarono la 
necessità di un apparecchio radar per la navigazione e il pilotag¬ 
gio, in aggiunta a un apparecchio unti-collisione e i dati specifici 
vennero comunicati dal Ministero dei Trasporti inglese ai pro¬ 
prietari delle navi e alla rudioinduMria in Inghilterra nel 1916. 

11 livello dei requisiti, per quanto essi fossero sostanzialmente 
aderenti al prototipo del E Aniini rag] iato nel 1946, era molto elevato 
e non facilmente raggiungibile nella produzione in serie. Tuttavia, 
i fabbricanti britannici lo accettarono e quest’anno sette ditte prin¬ 
cipali hanno in costruzione un apparecchio radar per navi destinato 
a soddisfare i requisiti previsti. Quattro ditte già producevano tali 
apparecchi nel 1948 e alla fine dell’anno vi erano circa 200 di que¬ 
sti radar commerciali in mare, di cui un terzo montati su navi 
inglesi e il re-to navi straniere. 

Gli apparecchi radar attualmente in commercio sono il risultato 
definitivo di esperimenti e di collaudi pratici e in conseguenza il 
Ministero dei Trasporti ha annunciato che per parecchi anni non 
verranno apportate modifiche ai dati di costruzione. 

Mentre il costo iniziale dell’apparecchio radar commerciale * 
notevole, esso può essere considerato limitato in confronto alle 
altre attrezzature ritenute essenziali e anche limitato in relazione 
ai costi di esercizio che il radar contribuisce a ridurre. Lasci ondo 
da parte i pericoli che si evitano, l'esperienza ha dimostrato che 
cosa significa un apparecchio radar in termini di tempo e denaro 
risparmiato. Oltre ad aiutare una nave a navigare in orario e arri¬ 
vare quando lutto è pronto per riceverla, il radar ha permesso alle 
navi, durante il cattivo tempo, di lasciare banchine molto costose 
e prendere il mare o andare all’ancora. Vpprofi tiare di una marea 
può far risparmiare qualche cosa che oscilla tra le cento e le mille 
sterline. Il radar ha anche fatto risparmiare migliaia di sterline 
permettendo che carichi deteriorabili venissero immessi sul mer¬ 
cato londinese invece di rimanere ad avariarsi su qualche banchina 
del continente avvolta nelle nebbie. 

Allo scopo di dare l’avviso del ravvicinarsi di altre navi e di evi¬ 
tare collisioni in mare, l’apparecchio inglese è indubbiamente di 
un livello e di un costo superiore al necessario. Sarebbe però anti¬ 
economico non combinare tulli i requisiti in un singolo apparec¬ 
chio. tenuto conto che i requisiti addizionali al puro avvertimento 


i. I. B. B. E. M. $. 

GENOVA - MILANO 

di media frequenza per 
radioricevitori supereterodina 

Serie MFQIO/ARS 

— Frequenza di accordo 460/ 415 KHz 

— Fattore di merito Q 150 a 410 KHz entro lo schermo 

— Accoppiamento : induttivo 

— Amplificazione di tensione con valvole di Gm effettivo 1000 
mitro mho = 180 

— Dimensioni e foratura che permettono l’intercambiabilità con 
la maggior parte dei trasformatori in commercio. 




25 20 15 IO 5 0 5 IO 15 20 25 

- KHr + 

CURVA DI SELETTIVITÀ* 
con valvola 6 K 7 


Altre costruzioni S.I.B.R.E.M.S. 

Gruppo alta frequenza a tamburo serie AFT/4/ARS 

CONDENSATORI VARIABILI - ALTOPARLANTI 
ELETTRODINAMICI E MAGNET0DINAMIC1 PER 
CINEMATOGRAFIA E PER RICEVITORI - CENTRALINI 
AMPLIFICATORI PER DIFFUSIONE SONORA 


S.I.B.R.E.M.S. s.r.i. 

Sede: GENOVA Via Galata, 35 - Telefono 581.100 - 580.252 
Filiale: MILANO 

Via Bonaventura Cavalieri, IA - Telefono 632.6Ì1 - 632.521 



(continua a pagina 3,96) 
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Radiofonografi di lusso e da tavolo - apparecchi di 
classe e potenza in una gamma di prezzi accessibili a 


ogni 

tutti. 


VALVOLE ROSSE - La serie più dif¬ 
fusa per gli apparecchi di classe, ga¬ 
ranzia di qualità per il ricevitore. 


VALVOLE RIMLOCK - Nuova tecnica 
elettronica: la concezione più moder¬ 
na ed i risultati più brillanti. 


TB 2,5/300 : Il triodo 
piu moderno esistente 
al mondo ; appartiene 
alle nuove TRASMIT¬ 
TENTI PHILIPS SERIE 
“DIABOLO,, 


• 

DG 7/2: Il tubo oscillo- 
grafico PHILIPS, che 
armonizza nel più feli¬ 
ce equilibrio: nitidezza 
d’immagini, dimensioni 
dello schermo, riduzio¬ 
ne dell’ingombro, basse 
tensioni di funziona¬ 
mento. 

15 4 3; Ovunque oc¬ 
corra corrente continua, 
le raddrizzatrici indu¬ 
striali PHILIPS rappre¬ 
sentano la soluzione 
ideale. 


















Un piccolo Thyratron fra i diversi tipi 
che PHILIPS mette a disposizione dei 
tecnici per risolvere i più svariati pro¬ 
blemi di controlli e comandi elettronici 
industriali. 


APPARECCHI 


MISI 


PHILIPS produce una serie 
completa di strumenti di mi¬ 
sura e controllo per le ap¬ 
plicazioni industriali più sva¬ 
riate e per l’industria radio- 
tecnica : 


- dagli oscillografi portatili, 
di dimensioni ridottissime, 
agli oscillografi più com¬ 
pleti da laboratorio; 

- dai provavalvole destinati 
ai controllo rapido ed effi¬ 
cace di tutti i tubi elettro¬ 
nici, ai voltmetri elettronici 
per tutte le frequenze. 


EC 50 








PHILIPS 
















APPLICATE 

ALLA VOSTRA RADIO; 
IL REGOLATORE DI TENSIONE 
CHINAGLIA Mod.CDb 


anii-collisione hono considerati i più importanti. 11 punto di vista 
inglese al riguardo, infatti, è che la funzione principale del radar 
di bordo non è tanto quella di assistenza alla navigazione quando, 
con le dovute precauzioni, la navigazione è possibile anche senza 
radar, ma di rendere possibile la navigazione quando sarebbe im¬ 
possibile senza radar. Questo è il modo in cui il radar di bordo 
giustifica la sua esistenza, ripagando largamente il suo costo di 
impianto. 

Il suo uso principale è stato quello di assistenza alla navigazione 
costiera e al pilotaggio negli estuari e in zone di grande traffico 
marittimo e quello di mettere in condizioni le navi di entrare e 
uscire dai porti in condizioni di scarsa o nulla visibilità a causa 
della nebbia. 



Nonostante che la tensione sia molto bassa, controlla¬ 
tela egualmente perchè una improvvisa sopraelevazione 
potrebbe danneggiare la Radio. Tarate l'apparecchio 
alla tensione devoltata della vostra rete di alimentazione, 
applicate il nostro REGOLATORE DI TENSIONE ed 
inserite la resistenze del regolatore qualora si veri fi : 
casse una sopraelevazione della tensione. Controllare 
e regolare la tensione di alimentazione, significa : 


PROTEGGERE le valvole e parti vitali. 
GARANTIRE un continuo funzionamento. 
EVITARE riparazioni molto costose. 
AVERE una perfetta audizione. 


Mod. CDb 40 fino a 
Mod. CDb 50 fino a 
Mod. CDb 60 fino a 
Mod. CDb 80 fino a 
Mod. CDb ÌOO fino a 


40 Watt di carico 
50 Wa» di carico 
60 Watt di carico 
80 Watt di carico 
ÌOO Watt di carico 


BELLUNO - Sede Elettrocostruzioni Chinaglia 
Vfa Col di Lane 22 - Telefono 202 


MILANO - Filiale Efettrocostruzioni Chinaglia 
Via Cosimo del Eante, 9 - Telefono 383.371 


FIRENZE - Rappr. Doli. Enzo Dall' Olio 
Via Porte Rossa, 6 - Telefono 24.702 


t ■ Rdppr. Lux Radio di Ettore Barba 

Via Rosolino Pilo 28 ■ Telefono 13.385 


Il radar vince la nebbia. 


t iTra le più sorprendenti esperienze nelle nebbie del novembre 
e dicembre del 1918, vi sono state quelle dei vapori che at¬ 
traversavano la Manica e delle navi-tra ghetto del Solent che col- 
legavano risola di Wight con la terra ferma. In tre giorni di in¬ 
tensa nebbia, le navi delle British Railways effettuarono 21 tra¬ 
versale della Manica senza incidenti, con un ritardo medio di tre 
minuti. Anche le nuove navi-traghetto a nafta tra Portsmouth e 
Ryde, nell'Isola di Wight, hanno mantenuto, grazie al radar, un 
servizio regolare bi-orario che ha permesso di effettuare la tra¬ 
versata a 1780 passeggeri i quali, nello scorso inverno, avrebbero 
dovuto aspettare non meno di 24 ore. 

Il 7 dicembre 1918 Punica nave che lasciò il fiume Humber. 
mila costa orientale dellTnghilterra, era equipaggiata con radar da 
3 nn. La nave Topaze, pure dotata dello stesso apparecchio, lasciò 
\nversa PII novembre 1948, attraversò i tortuosi canali della Schel- 
da in densa nebbia e lungo il viaggio verso il porto di Tilbury 
prese a bordo, a Ostenda, un carico deperibile che altrimenti non 
avrebbe mai raggiunto il mercato inglese. Nello stesso tempo, an¬ 
che il radar di terra inglese riceveva il suo primo severo collaudo 
quando il solo porto di Liverpool rimase aperto alla navigazione 
mentre tutti gli altri porti inglesi, non equipaggiati col radar, era¬ 
no stati chiusi. 

Naturalmente P apparecchio da 3 e in è stato talvolta criticato e 
la principale accusa sembra essere che con il cattivo tempo esso 
non dà risultati soddisfacenti come Papparecchio da 10 cui. Se¬ 
condo [‘opinione degli esperti inglesi questo non è ancora accer¬ 
tato; Ja legge esatta che regola la riflessione sulla superficie del 
mare, ad esempio, non è ancora conosciuta e quindi non si può 
dire che la lunghezza d'onda di 3 cm sia peggiore di quella di 10, 
tenuto conto che nella questione intervengono altri fattori, t ome la 
lunghezza degli impulsi e la larghezza della banda, 
i In questi ultimi tempi si è conseguito un notevole progresso nel¬ 
lo stabilire circuiti atti a ridurre « il disturbo di fondo dovuto 
alle onde marine» in modo che gli echi della nave, per quanto 
parzialmente occultati, non vengano perduti. Gli apparecchi in¬ 
glesi incorporano i risulati di tutte queste ricerche. 

E* vero che gli effetti oscuranti delle gocce di pioggia aumen¬ 
tano con il diminuire della lunghezza d'onda, ma non diventano 
più marcali nè la curva si innalza rapidamente se non dopo i 3 cm. 
Le indagini me termologiche dimostrano inoltre che la pioggia, ab- 
bavstanza violenta da avere un effetto oscurante, si verifica soltanto 
in zone di superficie limitata e per breve durata. 


Reazione alle burrasche. 


W^Ti è un altro aspetto della questione, e cioè che le grosse navi 
* di linea talvolta preferiscono modificare la rotta per evitare 
il < attivo tempo c in questo caso la reazione delLapparecchio radar 
alle burrasche che vengono incontro è un vantaggio. 

La principale risposta alla critica che il sistema da 10 cm è mi¬ 
gliore con cattivo tempo è che quando si sente maggiormente la 
necessità del radar, cioè nella nebbia, il, mare è calmo, di modo 
che gli eventuali svantaggi del sistema da 3 cm in tempo cattivo 
non influenzano la principale funzione del radar, cioè quella di 
rendere possibile la navigazione in acque rese impraticabili dalla 
nebbia. 

Le considerazioni che il costo di approntamento dell’attrezzatura 
radar aumenta in proporzione della frequenza e che la durata 
dell*attrezzatura è in proporzione inversa della frequenza non han¬ 
no nn serio fondamento in quanto concorrono molti altri fattori. 
La durata di un apparecchio radar, la sua immunità da difetti e 
il suo costo di manutenzione, dipendono in gran parte dalla durata 
e dalla qualità dei suoi componenti. Vi è ogni buona ragione per 
credere che tali componenti, costruiti negli stabilimenti inglesi a 
seguito delle esigenze belliche per l'adattabilità a ogni clima dai 
Tropici all’ Vrtieo, siano i migliori in commercio al giorno d'oggi. 
Si è sostenuto che il magnetron da IO cm ha una durata di 3000 
ore. in confronto alle 1000 di quello da 3 cm. ma tale tesi non 
lia alcuna base scientifica e non trova conferma nelle recenti rela¬ 
zioni sulla frequenza dei guasti sulle attrezzature costruite in 
Vmerira. 


Ì continua a pag. .Itìfiì 
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TORINO - Via 6. Collegno, 22 - Telefono 77.33.46 
MILANO - Via Solari, 15 - Telefono 30.832 


Avvolgitrice “Mega Ili e IV” 

(costruita in due nuovissimi modelli] 



LINEAR F. - semplice: Tipo A per avvolgimenti di fili da 0,05 a 1 inni; 
Tipo B per avvolgimenti di fili da 0.10 a 1.8 mm. 

MULTIPLA - lineare e a nido d’ape mediante il nuovo complesso 
APEX 111° - possibilità di avvolgimenti a nido d'ape con 
ogni qualità di filo. 


Oscillatore Modulato CL. 465 



8 gamme d'onda, con comando a tamburo d.i 80 Khz a 50 Mhz (6 m), 

1 gamma a BANDA ALLARGATA per la MF. (taratura, rilievo curve di 
selettività, di sensibilità con assoluta precisione). 

Taratura individuale punto per punto*. 

4 valvole di cui una 955 (ghianda). 

Moltiplicatore in fusione, attenuatore calibrato autimfurtiv». 

Votmetro a valvola incorporata. 

Modulazione a 400 periodi. 

Dimensioni; mm. 440x300x225. 


Analizzatore ” MEGA” TC. 18 


Oscillatore Modulato CB. IV° 



(j gamme d’onda da 25 Mhz a 90 Khz (12 3100 m) 

I gamma a BANDA ALLARGATAper la taratura della MF 
Ampia scala a lettura diretta in Khz, Mhz e metri 
Taratura individuale punto per punto 

Modulazione della R.F. con 4 frequenze diverse 200-400-000-800 periodi 
Attenuatore ad impedenza costante 
Dimensioni: mm. 280x170x100 



Strumento di atta precisione ad ampio quadrante, sensibilità 10.000 
per volta. 

Assoluta semplicità d’uso essendo - praticamente - aboliti gli .posta- 
menti dei puntuali. Il commutatore generali permette di predisporre 
lo strumento per l'uso richiesto. 

Portate Volmetriche: c.c. e c.a. : 3-10-30-itwt-300-000-1.200. 
Portate Amperometriche; c.c. e c.a. : IMA - Hi MA - 30 MA - 

100 MA - 300 MA - 600 MA - 1.200 MA - 3 A. 

Portate Ohmetriche: 5.000 - 50.000 - 500.000 - 5 M 
Complessivamente 33 scale, più un’apposita presa per h-.’c In -mi¬ 
niente» come misuratore d'uscita. 

Resistenze tarale e slabi 0 zzate, di cui birma pa: te a filo. 
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FABBRICA MATERIALE RABIB 

VIA PACINI 28 - MILANO - TELEFONO 29.33.94 


Gruppi di A. F. - Trasformatori di NI. F. - Avvolgimenti A. F. in genere 


La lunghezza tirila guida d onda è un allra questione t hè ,~em 
bra abbia crealo noie agli ulenti, reali o potenziali, del sistema 
i'a 3 em. sulla base ebe e»o richiede una distanza più breve tra 
l’aereo e la traslti il Lente di quella richiesta dal sistema da IO otri 
e ciò poli ebbe essere difficile da sistemare. Tuttavia la differenza 
non è mollo granile e. tenendo conto che stanilo alla prassi nor¬ 
male. con il si-tema da il) em si usa un cavo coassiale invece di 
una guida d'onda; allora il sistema la 3 .mi con guida d'onda lui 
mi definito \unluggio in efficienza. 

I 11 altro elemento a favore del sistema da 3 cui è rio* delle sei 
ditte americane che costruiscono apparecchi radio di bordo, quattro 
hanno ora adottato la lunghezza d'onda di 3 cui e da questo risulta 
hanno ora adottato la lunghezza d'onda di 3 cui. 

I SI B 


CARATTIRISTICME BEI TUBO RR24 


GRUPPI di Alfa Frequenza a 4 gamme 



MOD. R 61 - ONDE MEDIE 190 • 580 mi. 

ONDE CORTE 12,5-21 - 21-34 —34-54 mi. 


(VT 224 americano; VT 61 inglese) di Gerardo Gerardi 

| 1 tubo RK 31 è un doppio triodo a riscaldamento indiretto 
»- molto indicato in VT1.L. sia come amplificatore, oscillatore 
e moltiplicatore. In bassa fi equenza si presta molto bene ed il 
siiu impiego è consigliato. 

Leeone alcuni dati e caratteristiche: 

Zoccolo'. Tipo a sette piedini grande in isolani ile nel tipo ame¬ 
ricano o in ceramica ne! tipo inglese. 



MOD. R 16 - ONDE MEDIE 190 - 580 mi. 

ONDECORTE13,5-27 27-55-55-170mb 



MOD. RII - ONDE MEDIE 190 - 580 mi. 

ONDE CORTE 15 - 52 mt. 



TRASFORMATORI 


di Media Frequenza 467 Kc. 

SUPPORTI IN TROLITUL 

FORTE SELETTIVITÀ GRANDE RENDIMENTO 

'V_ J 


Rendimento alle diverse frequenze di Onoro-. KM)'/,, fino a 
30 MHz; 73 ’., fino a 120 MHz; 50' 1 ,, a [60 MHz. 

Filamento: 6.3 V a 0,8 A. 

Capacita (per ciascuna sezione!: Griglia-placca 2,7 pL: entrala 
1,2 pL; uscita 0,8 pL. 

turni ic ìtrice ni radio fheqre.ìsz i e osciee ìtrice 

PI >11-PCLE 


Condizioni max di lavoro: Placca 300 V; placca 80 ni A (due 
triodii; dissipazione anodica 10 W (due triodi). 

Condizioni di lavoro: placca 300 V; griglia 36 "V negativi; 
plana 80 ni A : griglia 20 ìuA; 196 V picco radio frequenza griglia 
a griglia: pilota 1.8 W; uscita 16 W. 


t MPEIEIC. ÌTRICE DI POIE\Z \ / \ B ISS A FREQUENZA 
CE ISSE R 


Placca . . 

. . 180 

300 

\ 

Negai i\ <> griglia. 

6 

15 

V 

Placca in assenza di segnale 

30 

30 

ni A 

Placca a massimo segnale .... 

70 

70 

niA 

(Triglia a massimo segnale .... 

. . 16 

12 

in \ 

Picco in entrala griglia a griglia . 

. . 100 

UH) 

V 

B.L. pilota. 

0.7 

0.5 

w 

Curirò da placca a placca 

6000 

10000 

il 

L scita . 

. . 7.8 

13 


iUPEIEIC i E RICE DI POTENZA l\ 

B 1 SS. 1 EREQCE\Z \ 

CRASSE ! 




Placca . 


300 

\ 

Negativo di urislia. 


16 

V 



25 

m \ 

Pallore di amplifica/ione .... 
Resistenza di placca . 


13 

Li 

Transconduttanza . 


4400 

,/S 

('arici) . 


5000 

Li 

(scila . 


0.8 

\\ 

(Condizioni per i due triodi eonnessi 

in parallelo!. 


• 
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Fabbrica Apparecchi 
Radio Elettrici »i. 

Sede legale * Fabbrica - Ufficio vendita : 

MILANO 

Via illarg Itera 6 B Tal. 4U.2J.i:i 


Mod. S 52 

Supereterodina a 5 valvole nuova serie S tipo 
americano - 2 gamme d’onda da 200 a 550 mt. ^ 
e da lb a 52 mt. - Controllo automatico di vo- |S|iuk 
lume - Altoparlante alnico tipo W 5 a grande 
cono - potenza d’uscita 3 Watt indistorti - alimen¬ 
tazione della rete in c. a. per tutte le tensioni 
fra 110 e 220 V - mobile di gran lusso laccato 
nella parte frontale - dimensioni cm. 54 x 31 x 22. 




Mod. PERLA 

Supereterodina a 5 valvole nuova serie S tipo 
americano - 2 gamme d’onda da 200 a 550 mt. 
e da 16 a 52 mt. - Controllo automatico di vo, 
lume - Altoparlante alnico tipo W 5 a grande 
cono - Potenza d’uscita 3 Watt indistorti - alimen¬ 
tazione della rete in c. a. per tutte le tensioni 
fra 110 e 220 V. - Mobile di gran lusso eseguito 
in radiche pregiate - Dimensioni cm, 54 x 31 x 22. 


Mod. EROS 

Supereterodina 5 valvole Serie rossa - 4 gamme 
d’onda : 


1) medie 

da 200 

a 500 mt. 

1) corte 

14 

22 mt. 

2) corte 

22 

36 mt. 

3) c >rte 

36 

60 mt 



I Contro Ilo automatico di volume - regolatore del 
tono - Altoparlante alnico tipo W6 - Potenza di 
uscita 5 W indistorti - Mobile di gran lusso 

impellicciato. 

i 




Mod. DIANA 

Supereterodina 5 valvole serie rossa - 4 gamme 
d’onda : 

1) media da 1600 KHz a 6S0 

2) medie 580 580 

1) corte 16 mt. 38 

3) corte 38 52 

Controllo automatico di volume - regolatore del 
tono - Altoparlante alnico tipo Wó - Potenza d^ 
uscita 5 W indistorti - Mobile di gran lusso 
impellicciato. 


jmmmmwa 

«UH!» 
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U, SUPERIORITÀ DEGLI 
ALTOPARLANTI MAGNETODINAMICI 

IBM 


IREL 

PHISABA ELECTRONICS 
rie CAMBRIDGE 


SERIE 
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IREL 

Sede: GENOVA - Via XX Settembre, 31/9 - Tel. 52.271 
Filiale; MILANO - Via Ugo Foscolo, 1 - Tel. 897.660 


Don' la qualità è la primà^esigenza^di un pro¬ 
gettista . /a sita scelta deve cadere a,u'altoparìanti 
IREL. Essi gli assicureranno annidi ottimo ed 
immutato funzionamento e la migliore riuscita del 
ricevitore o'amplificai oreche ne verrà equipaggiata* 










Modulazione positiva e negativa 


Trasmissione con e senza 
Livello del nero 


componente continua 

dell’ ing- Antonio Nicolich 


8 i pongono a base della preseti te noia le seguenti definizioni: 

Direni trasmissione positiva mi sistema di tra si ni ss io ne te¬ 
levisiva tale che ad un aumento fu ad una diminuzione) della 
intensità lumi no nell’ immagine fa corrispondere un aumento (o 
rispettivamente una diminuzione) della potenza irradiata. 

Dicesi trasmissione negativa un sistema di trasmissione te¬ 
levisiva tale che ad un aumento (o ad una diminuzione) dell’in- 
ten-ilà luminosa nell’immagine fa corrispondere una diminuzione 
(o rispettivamente un aumento) della potenza irradiata. 

La considerazione del senso di modulazione dipende dalla forma 
del segnale modulante: se questo è un'oscillazione periodica con 
due semionde di ->egno opposto, la modulazione di ampiezza è 
positiva in corrispondenza delle semionde positive (per un au¬ 
mento dell’intensità del segnale modulante, si ha un aumento della 
portante, che raggiunge un'ampiezza doppia se Dose illazione mo¬ 
dulante è sinoidale e la profondità di modulazione è del 100%, 
e un aumento della potenza irradiata che, nella stessa ipotesi, viene 
quadruplicala), mentre la modulazione è negativa per le semionde 
negative (per un aumento dell’intensità del segnale modulante si 
ha una diminuzione* delFampiezza della portante e della potenza 
irradiala, che si riducono entrambi a zero nel caso di profondità 
di modulazione uguale al 100%); quanto sopra è conseguenza del 
fatto che le oscillazioni laterali inferiore e superiore hanno uguale 
ampiezza e sono ira loro in opposizione di fase, le loro fasi e- 
-endo tali che la loro somma è nulla rispetto alla fase della por¬ 
tante assunta uguale a zero. 

Nella pratica radiofonica essendo i suoni, fenomeni dovuti alle 
vibrazioni dei corpi e quindi traducibili in oscillazioni elettriche 
periodiche a carattere ondulatorio, runica fonte di modulazione, 
ci si trova presso a poco nelle condizioni suesposte, ossia i due 
tipi di modulazione positiva e negativa coesistono alternativamente 
in quanto ad un aumento nel valore assoluto dell'ampiezza del 
segnale microfonico corrisponde per una semionda un aumento. 
e per l’altra semionda una diminuzione della portante e quindi 
della potenza trasmessa, in dipendenza della fase istantanea del 
segnale stesso. Se invece il segnale modulante è costituito da una 
successione di impulsi unidirezionali presentanti valori sempre 
dello stesso segno, si avrà modulazione positiva quando la sua 
polarità e tale che la sua ampiezza si sommi all’ampiezza della 
portante, mentre si avrà modulazione negativa se detta polarità è 
tale che l’ampiezza si sottragga a quella della portante. In tele¬ 
visione si lia che lare con segnali modulanti del tipo di impulso, 
i -i trova quindi nelle condizioni testé accennate ed ha perciò 
luogo la considerazione della convenienza di assumere la modu¬ 
lazione positiva ovvero la modulazione negativa. Per decidere in 
merito conviene analizzare particolarmente i due sistemi metten¬ 
done in rilievo le caratteristiche, i pregi e i difetti relativi. 

.Modulazione positiva. 

Qi presenta come la più spontanea e naturale, penile ad un 
1 ’ aumento deli*intensità luminosa fa jorrDporidere un aumento 


della potenza irradiala. Essa presenta inoltre le seguenti rurutle- 
r Di. irlie : 

Al imissimo bianco relativo alla massima illuminazione del- 
Pimmagine trasmessa, corrisponde la massima ampiezza della imi¬ 
tante consentita dal trasnieltiLore; in questa condizione in cui d 
raggiunge il 100% della modulazione si pone nel seguito uguale 
a 1 l’ampiezza della portante. 

— Alla minima illuminazione relativa ad un nero delFiniiiia- 
gine da trasmettere, corrisponde un valore ben definito della por¬ 
tante. Questo valore è del 20 o 25 o 30% del massimo a seconda 
del sistema adottato: è raccomandabile il valore del 25% che \erra 
senz’altro assunto nel seguito: esso viene raggiunto in corrispon¬ 
denza del punto più oscuro delPimmagine, ossia in assenza di 
illuminazione e costituisce la risposta elei nerofumo o dell’ombra 
più densa. 

- Dal massimo nero al massimo bianco l’ampiezza della por¬ 
tante varia dal 25 al 100%. In questo intervallo sono compresi 
tulli i -emiloni dovuti al chiaroscuro o contrasto dell’immagine, 
dalle più lievi sfumature luminose allo sfolgorio dei punti più 
brillanti. 

La variazione della portante dal 25% a zero è riservala ai 
segnali di sincronismo che vengono così a trovarsi in una regione 
ultranera; è per questa ragione che è invalso l'uso della locuzione 
assai espressiva per cui il segnale sincronizzante è « più nero del 
nero ». Dunque la portante si riduce a zero ad ogni impulso * i 
linea e ad ogni impulso di quadro, che si verificano alla fine del- 
l'esplorazione di ciascuna linea, rispettivamente di ciascun quadro. 

I/andamento dell’inviluppo di una portante modulata positiva- 
mente in ampiezza è quello mostrato in fìg. 1. 

.Modulazione negativa. 

r e caratteristiche principali di questo tipo di modulazione sono 
le seguenti : 

VI massimo bianco relativo alla massima illuminazione del- 
rimmagine da trasmettere corrisponde il valore minimo della por¬ 
tante, che viene ridotta praticamente a zero: in questa condizione 
si raggiunge il 100 . di modulazione. 

- ÀI massimo nero relativo alla minima illuminazione del¬ 
l'immagine da trasmettere corrisponde un valore ben definito della 
pollante. Questo valore è deH’80% o 75 o 70% del massimo a se¬ 
conda del sistema adottato: è raccomandabile il valore del 75% 
che viene senz’altro assunto nel seguito. Esso viene raggiunto in 
corrispondenza del punito più oscuro delLimmaginc. ossia in as¬ 
senza di illuminazione e costituisce la risposta del nerofumo o 
dell*ombra più densa. 

Dal massimo bianco al massimo nero l’ampiezza della por¬ 
tante varia da zero al 75%; quest'intervallo comprende tutti i 
semitoni dovuti al chiaroscuro, o contrasto dell*immagine. 

— La variazione della portante dal 75 al 100% è riservata 
ai segnali di sincronismo che, analogamente al caso della modu¬ 
lazione positiva, giacciono in una regione ultranera e sono quindi 
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tt più neri ilei nero ». Dunque la portante raggiunge il suo mas- 
•imo valore, che si assume uguale a 1, ossia il ](.)!)% dell’ampiezza 
massima consentita dal trasmettitore, in corrispondenza di ogni 
impulso sincronizzante di linea o di quadro, che «si verificano alla 
fine dell'esplorazione di ciascuna linea, rispettivamente di ciascun 
quadro. 

L'andamento dell'inviluppo di una portante modulala negativa¬ 
mente in ampiezza è quello mostralo in fìg. 2. 

Dal confronto delle lig. 1 e 2 appare che i due tipi di modula¬ 
zione possono essere ottenuti l’iinn dull’allro per rotazione di 180 lJ 
della figura e per successiva riflessione, ossia una modulazione 
è rtmrnagine speculare dell'altra capovolta, o inline il grafico di 
una modulazione si ottiene dal grafico dell’altra operando un ribal¬ 
tamento di 180° intorno all'asse corrispondente alla portante zero. 

Prima di procedere nclPunalisi dei rispettivi vantaggi e svantaggi 
dei due suddetti sistemi di modulazione, è necessario introdurre 
i concetti di trasmissione con e senza componente continua: ciò 
per ani [dentare il lettore alle effetti ve condizioni di applicazione 
della modulazione in televisione. 

Trasmissione dei segnali alternati senza componente 

continua. 

N elle prime trasmissioni di televisione era in u~o di modulare 
la portante col solo segnale alternativo derivante dal Pan ali si 
dirli’immagine, accompagnato dai segnali di sincronismo, senza ri¬ 
guardo alla luminosità media del quadro. In tal modo Fampiezza 
della portante viene a variare istantaneamente in 1 unzione dellin- 
lensilà luminosa, assumendo valori da zero ad una volta e mezza 
il valore che le compete in assenza di modulazione, quando questa 
varia da 0 al 11)0 d se si impiega modulazione negati\a 

La fìg. 3 rappresenta le condizioni di lavoro di Ilo stadio finale 
di un trasmettitore per soli segnali, alternati, modulato positiva- 
mente lai segnali di sincronismo corrisponde il minimo valore 
della portantei in corrispondenza di un segnale tutto bianco e di 
i successivo segnale lutto nero tranne una piccola area bianca. 
In fìg. 3 si sono riportate nel sistema di assi di origine 0 in iiM i-se 
il tempo, in ordinate la torrente anodica dello stadio finale del 
trasmettitore: mentre si sono riportate nel sistema di assi di ori¬ 
gine 0 ; in ascisse le tensioni e! i griglia e in ordinate ancora la cor¬ 


rente anodica; si è assunto la retta a come asse di riferimento per 
i segnali, ottenuta in corrispondenza della portante non modulata. 

Dalla figura appare che: a\ rampiezza istantanea della portante 
modulala è funzione dell'intensità del segnale, ossia della lumi¬ 
nosità del quadro. 

b\ Assunto uguale a 1 1 ampiezza di entrambi i segnali, è ne¬ 
cessario disporre di una caratterini ira in uscita che consenta làmi- 
pii Orazione indistorta di un'intensità pari a 1.5, ciò che impone 
di -fruttare solo parzialmente la potenza del trasmettitore. 

€) Essendo i segnali di sincronismo riprodotti a differenti al¬ 
tezze, per assiemare un'ampiezza costante ad essi in uscita, è ne¬ 
cessario sfruttare esclusivamente il tratto rettilineo della carati e 1 
ristica del trasmettitore, mentre il tratto curvo inferiore, dovrà 
essere eliminato, ciò che conduce a nuova diminuzione di presta¬ 
zione utile del trasmettitore. 

Analoghi rilievi possono essere dedotti dalla fìg. 4 che rappre¬ 
senta la stessa situazione di lavoro di fig. 3 quando però si pratichi 
la modulazione negativa anziché la positiva. Ael taso di fig. 4 
e il ginocchio superiore che non può essere .«fruttato per l' ampli¬ 
ficazione dei segnali di sincronilmo. Si intende die tanto in fig. 3 
quanto in fig. I non potrà rssere sfruttate i! ginocchio (rispetti¬ 
vamente superiore ed inferiore) corrispondente ai picchi di segnale 
video, per evidenti ragioni di evitare distorsioni del segnale ripro¬ 
dotto. 

Eoli la trasmissione dei soli segnali alternati gli impulsi ili -in- 
rronizzazione e i segnali video si spostano sulla caratteristica del 
trasmettitore in dipendenza delle variazioni di posizione rispetto 
aliasse a di riferimento: queste variazioni sono funzione della for¬ 
ma e dell intensità dei segnale. Per questa ragione, come si ò irià 
detto, per la trasmissione di un -canale di ampiezza ì. è neces¬ 
sario disporre di un trasmettitore che ammetta un tratto rettilineo 
della sua caratteristica per un’ampiezza dì 1.5 di tensione, ciò 
corrisponde ad una riduzione di potenza utile nel rapporto d 
1/1.5- ^ 0,445. 

Trainissione con componente continua. 

istituisca una graduatoria per ie intensità lumino.-t del q mi- 
1 dro da fra-metrere. Si faccia corri-pcuulerc !i< zero al mas-imo 
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turo (amenza ili lutei e luniLa al massimo bianco (massima lucei; 
tulli i me/zi timi risultano dosi definiti da un numero positivo mi¬ 
nore di 1, che si può chiamare indice di luminosità: questo in¬ 
dice e variabile in modo continuo da zero ad 1. Il caso di un'im¬ 
magine che presenti tutte le gradazioni di luminosità dal massimo 
nero al massimo bianco, è da considerarci eccezionale. Normal¬ 
mente (specie per scene riprese negli studi televisivi) la luminosità 
varia entro limiti assai più ristretti, in conformità all’illuminazione 
media del quadro. Cosi ad rs. una scena ripresa all’aperto con 
iielo mollo nuvoloso presenterà una illuminazione inedia inulto 
minore di quella che lo stesso ambiente presenterebbe quando il 
sole vi ri-pi ernie—e pienamente. Accanto alla il lumi nazione media 
cornicile considerare ii contrasto, ossia il rapporto tra gli indici 
di luminosità più alto e più basso presentati dal quadro in cor¬ 
rispondenza dei suoi punti più brillante e più oscuro. Il disposi¬ 
tivo scandente in tra-missione è sensibile alle variazioni di luce, 
ma non ai valori a-soluli di questa; in conseguenza la corrente 
fotoelettrica generata nell'analisi risulta uguale per due scene 
aventi lo stesso contrasto, anche gli indici medi di luminosità 
'Or.o assai diversi. 

Es. : la prima scena presenta un punto di massima luce cui corn¬ 
ile le l’indice 6,9, e un punto di minima luce cui compete l’indice 
0.15. 1‘illuni inazione media è perciò 0,675 ed il contrasto vale 
0.9/0.45 — 2; la seconda scena presenti analogamente gli indici 
0.5 e 0,25. quindi rilluminazione inedia di 0.575 ed il contrasto 
di 0.5/0,25 = 2. Orbene il segnale rica\uto dall'iconoscopio è ugua¬ 
le per le due scene che hanno lo stesso contrasto 2. ma illumina¬ 
zioni rispettivamente di 0.675 e 0,375: .-i avrebbe dunque la stessa 
intensità di modulazione e in ricezione la luminosità del quadro 
sarebbe identica nei due e usi, ciò che costituisce un grave incon¬ 
veniente come è facile a comprendersi. Per ovviare ad esso Lutente 
in ricezione è costretto ad agire co ut inrumente sul regolatore di 
volume per ristabilire il giusto livello medio di luminosità ed è 
evidènte che Pop e razione, essendo soggettiva, e mancando le ne¬ 
cessarie informa/ ioni al Tu lente, oltre a riuscire peno-a. non sarà 
mai soddisfacente. 

Da quanto precede appare manifesta la necessità di tener conio 
in trasmissione ed in ricezione della luminosità media della scena. 

In traimi-sione -i provvede ad aggiungere al segnale alternato 
derivante dall*analisi del quadro, una componente continua corri - 
spendente all'illuminazione media, per modo che se la scena, per 
un dato contrasto, è molto chiara, il segnale modulante abbia 
un’ampiezza notevole, mentre se la scena è scarsamente illumi¬ 
nata. a parità di contrasto, il segnale modulante abbia un'ampiez¬ 
za modesta. La componente continua sarà nulla in assenza di illu¬ 
minazione (indice di luminosità = 0ì: quando cioè si trasmettono 
solo i segnali di sincronizzazione, mentre avrà un’ampiezza pari 
al 75 'Ai della mas-ima portante consentita dal trasmettitore, in cor¬ 
rispondenza della più forte brillantezza ammissibile deirimmagine 
indice di himinn-ità = li. 11 valore della componente continua 
determina l'altezza del piedestallo o livello relativo del nero, in 
quanto misura la disianza del segnale video medio dall’inizio dei 
-eguali di sincroni-ino. livello che separa la regione completamente 
buia dalla regione illuminata. Nella trasmissione con componente 
continua il nero viene trasmesso ad un livello costante (livello 
assoluto! determinato dal potenziale base di griglia dello stadio 
finale del trasmettitore, tale che esso livello corrisponde alla por¬ 


tante zero se si pratica la modulazione positiva, ovvero al 100% 
della portante se si pratica la modulazione negativa. 

Le figg 5 e 6 si riferiscono alla trasmissione con componente 
continua degli stessi segnali delle figg. 3 e 4 alle quali sono cor¬ 
relative. 

Dall’esame delle figg. 5 e 6 si deduce che con riduzione della 
componente continua: 

n) L’ampiezza della portante acquista un significato preciso ed 
è definito dal valore della e.e., o altezza del piedestallo. 

b) Assunto uguale a 1 l'ampiezza di entrambi i segnali, è suf¬ 
ficiente disporre di un trasmettitore la cui caratteristica consenta 
l’amplificazione indisi orla di una tensione pure uguale a 1, per 
cui la potenza del trasmettitore è pienamente sfruttabile. Nei con¬ 
fronti della trasmissione senza componente continua ( fig. 3) si ha 
ora un guadagno di tensione del 50%, pari a un guadagno di po¬ 
lenta di uscita nel rapporto dì (15/ÌO) = 2,25. Si noti che tale au¬ 
mento di potenza è ottenuto senza aumentare il campo di inler- 
ferenza del trasmettitore, in quanto la potenza irradiata è sempre 
la -Le.-sa. ma è meglio utilizzata coll’ìiitrodtizione della componente 
continua. 

ri Essendo i segnali di sincronismo riprodotti ad un livello 
indipendente dalla forma e intensità del segnale, è possibile sfrut¬ 
tare anche il corrispondente tratto curvo della caratteristica del 
trasmettitore (ginocchio inferiore nel caso di modulazione positiva 
lig. 5; ginocchio superiori; nel ea-o di modulazione negativa fìg. 6'. 
Dovendo però in ogni caso l’ampiezza dei segnali di sincronismo 
in uscita essere pari allo 0.25% della massima portante, si dovrà 
provvedere una maggior amplificazione per essi negli stadii pre¬ 
cedenti quello tinaie. Con ciò si ottiene un guadagno nella ten¬ 
sione di uscita del 25%, pari ad un aumento della potenza effettiva 
del 50%. In totale l'ineremento di potenza di uscita consentila 
dalla componente continua è teoricamente di 2,75 volte. 

L amplificazione dei segnali video, di sincronismo e la regola 
zione della componente continua vengono eseguite indipendente¬ 
mente, per cui è facile provvedere ai giusti livelli di questi tre 
elementi, prima di combinarli insieme per costituire il segnale 
totale. 

Qualunque sia Laltezza del piedestallo, il nero nel raso di mo¬ 
dulazione negativa viene sempre emesso ad un livello costante; 
pertanto una scena di illuminazione media corrispondente all’in¬ 
dice 0,8 si presenterà come il grafico a sinistra di fig. 7, mentre 
una scena scarsamente illuminata con indice uguale a 0.3, si pre¬ 
senterà come il grafico a destra della -tessa figura. 

Se in fig. 5 -i assume la retta a come asse di riferimento di 
livello zero, si osserva che un aumento del piedestallo o del se¬ 
gnale video provoca un aumento della potenza di uscita, mentre 
un eventuale aumento dei segnali di sincronismo provoca una di¬ 
minuzione della stessa. Dunque la trasmissione è positiva per il 
segnale video e negativa per gli impulsi di sincronizzazione. Ciò 
si suole esprimere dicendo che la modulazione è in più per il 
video e in meno per la sincronizzazione. 

Viceversa dalla fig. 6. assunto l’asse a come livello zero di rife¬ 
rimento, si deduce che la modulazione è in meno (trasmissione 
negativa) per il segnale video, mentre è in più (trasmissione posi¬ 
tiva ( per i segnali di sincronismo. Tuttavia, per eliminare possi¬ 
bilità di equivoco, la polarità della trasmissione viene riferita al 
segnale video, come al più importante agli effetti della radiodiffu¬ 
sione delle immagini. 




Fig. •">- - Trasmissione con componente continua, con modulazione po¬ 
sitiva (100%) di un segnale tutto bianco e di un segnale tutto nero 
.salvo una piccola arca bianca (come figura 3, ni a con /'inserzione 

della C. C.) 


Imi;. 6. - Trasmissione con componente continua t con modulazione 
negativa (1()U%) di un. segnale tutto bianco e di un segnale tutto nero 
salvo una piccola area bianca. (Come figura 4. ma con l'inserzione 
della C. C.) 
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Per effettuare la trattili» ione della componente coni india è ne¬ 
cessario : 

li) Rettificare il segnale v ideo dal lato del nero per mezzo di 
un diodo. 

b) Aggi un fiere al potenziale base di griglia dello stadio modu¬ 
latore la tensione e osi rei ti fi rata in più o in meno a seconda della 
polarità adottata per la trasmissione. In tal modo il nero v tene 
riprodotto ad un livello costante; l’altezza del piedestallo si conta 
a partire da tale livello ed è prpor/ionale airintensità del segnale 
\ ideo. 

ci L'accoppianiento fra il modulatore e lo statilo modulato a 
R.r. del trasmettitore deve essere diretto, cioè senza 1*interposi¬ 
zione dì un condensatore, per conservare la componente continua. 
Ciò comporla che la tensione di placca del modulatore coincida 
col potenziale base dello stadio finale a R . 1 . : è quindi necessario 
disporre di un alimentatore anodico separato per il modulatore 
affinchè questo abbia la necessaria tensione. 

In ricezione la componente continua viene addotta al cinescopio 
collegando direttamente il .-no elettrodo di controllo alla placca 
del diodo rivelatore e omettendo la polai izzazione fissa del eine- 
> co pio se questo funziona col negativo della tensione di alimen¬ 
tazione a massa. Questo procedimento presenta rinconveniente di 
non fornire una tensione sufficiente per pilotare il cinescopio ; inol¬ 
tre poiché Ja polarizzazione è fornita dal segnale rettificato, in 
assenza di segnale video il cinescopio rimane non polarizzato, 
quindi Ja corrente del suo raggio può salire a valori pericolosi, 
che compì omettono l’esistenza del tubo stesso; infine il sistema 
non è applicabile per modulazione negativa, perchè corrisponden¬ 
do, eon essa. la portante zero al massimo bianro. la regolazione 
del contrasto agisce sulle partì srure. mentre quelle bianche ri¬ 
mangono costanti con evidente alterazione, del chiaroscuro origi¬ 
nale. In ricezione è necessario, come or ora constatato, far seguire 
degli stadi di B.F. video al 2" rivelatore; se tale amplificatore è 
del tipo a resistenza e capacità la componente continua viene eli¬ 
minala. Sei deve provvedere al suo ripristino in modo che arrivi 
fino al cinescopio e precisamente venga applicata tra I elettrodo 
di controllo del raggio e il catodo di questo iubo. In metodo per 
ricostruire la componente continua è quello parallelo al caso della 
trasmissione, ossia di provvedere a rettificare il segnale vìdeo e di 
aggiungere la componente continua risultante dalla rivelazione ai 
potenziale base di polarizzazione del cinescopio, polarizzazione 
che si sceglie in modo elle il raggio del cinescopio risulti inter¬ 
detto in corrispondenza dei segnali di sincronismo; è facile arguire 
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che in simili condizioni, in assenza di segnale video, la corrente 
del raggio è nulla, ciò elle protegge il tubo e ne aumenta la du¬ 
rala. In altro metodo è quello di accoppiare 1* elei Ito do di con¬ 
trollo del tubo ricevente (provvisto di potenziale base! alla placca 
di uno stadio aulopolarizzalo per corrente di griglia proporzional¬ 
mente all'intensità del segnale video: anche in questo caso il rag¬ 
gio del cinescopio risulta interdetto in assenza dì seguale video; 
un aumento del contrasto provoca un aumento dello splendore 
dell*immagine riprodotta proporzionale al primo» 

Con l/adozionc del sistema di trasmissione con componente con¬ 
tinua si ha in ricezione un aumento della tensione di uscita del 
50% per ragioni analoghe a quelle addotte in trasmissione. Poi¬ 
ché i valori dei mezzi toni dell’immagine sono rappresentati al 
ricevitore da tensioni ben definite in M.F. è possibile Fuso di 
girelliti limitatori, che risultano assai efficaci nella riduzione del¬ 
l’effetto dei disturbi prodotti dai motori a scoppio aulFimmuiiine 
e sul sincronismo. 

In conclusione hi trasmissioni.' della componente continua mi¬ 
gliora la stabilità dei trasmettitori, permette un aumento della po¬ 
tenza utile irradiala e della tensione di liscila nel sistema di M.F. 
nel ricevitore senza provocare sovraccarico, consente l’impiego di 
limitatori in ricezione utile per la riduzione dei disturbi, permette 
di riprodurre la scena col suo giusto valore di ili umiliazione media. 
Per tutte queste ragioni le trasmissioni televisive -i fanno oggi 
universalmente col sistema della componente continua. 

Ora che si è introdotto il concetto di trasmissione con compo¬ 
nente continua, si può riprendere l’argomento della polarità della 
modulazione ed esaminare i rispettivi comporla nienti dei due tipi 
nei riguardi della potenza utile irradiata, degli effetti dell'inter¬ 
ferenza. della stabilità, del sovraccarico e del c.a.v. in rifezn-ne. 
ai Potenza irradiata: 

Si assuma per es. il sistema di trasmissione corrispondente allo 
standard RM V ( Radio Manifaeturer's Associatimi) americano ca¬ 
ratterizzato da: 111 linee; analisi verticale interlacciata, frequenza 
di quadro 30; frequenza di sincronizzazione verticale 60 Ilz: im¬ 
pulso di sincronizzazione verticale della durata di 3 volte il pe¬ 
riodo di linea; impulsi egualizzatori a frequenza doppia di quella 
di linea intercalati nell impulso di sincronizzazione verticale e man¬ 
tenuti per un intervallo di tempo di 3 linee prima e dopo di que¬ 
sto; impulso di soppressione verticale della durala lompìcssiva 
di 16,5 linee. 

Nel caso di modulazione positiva il segnale trasmesso si presenta 
come in fig. 8; mentre nel caso di modulazione negativa il segnale 
assume l’aspetto di fig. 9. Si tenga presente che lo Standard RA1A 
reale addotta la modulazione negativa corrispondente alla fig. 9. 
mentre il raso di fig. 8 è qui assunto puramente a titolo di con¬ 
fronto, * 

La dissipazione anodica dello stadio finale delFuinpIifìeatore di 
potenza del trasmettitore è proporzionale al quadralo delle ordi¬ 
nale rappresentative delle tensioni dell’onda trasmessa e ai temei' 
in cui perdura l'onda stessa. Si assume per semplicità // = 1. il 
che equivale a scegliere la scala dei tempi in modo tale che il 
periodo di linea rappresenti Funità di tempo. 

Folla trasmissione positiva si ha la maggior dissipazione anodica 
in corrispondenza di un segnale tulio bianco di immagine Ja cui 
rappresentazione corrisponde al grafico compreso tra le verticali 
a-h in fig. 8. Il computo delle dissipazioni -i effettua come segue; 

Segnale compreso fra le verticali a-b: 

0,81 x 1 = 0 . 8-10 

0,08 x 0.25® « 0,005 

Totale in a-b 0,815 

Segnale compreso tra le verticali b-e: 

0.10 * 0.25” x 6 = 0,01725 

- Segnale compreso tra le verticali c-d: 

0,01 - 0.25“ x 6 = 0.150 


l’ig. H. - Standard li. )f. A. con modulazione positiva - segnale tutto 
Inauro in a-l> ; impulsi egualizzatori in h-r c in d-e; impulsi di 
sincronizzazione neri irate intagliati cogli impulsi eguali zittì ori in o-d ; 
// periodo di li neo. 


aIH £ 3,2 H c 3 H di 3 H_ e _ 7.3 H _ f | 

i ,/0.04H < T ì 025 

aUH —0,46H - - 046H 

fLJUuuuoiiriiTirri^ 


ir 

( _ Spegnimento verticale - 16,5 H 


li 


0,75 ; t,j 

_il 


100 % bianco 
75 7. nero 

-0 Portante 
6378-9 


Fig. - Standard li 17.1 con modulazione negatimi i SA ..Lì; segnate 
fatto nero in ad?; altri segnali crmic iìi fig. 8. 


- Segnale compreso tra le verticali d-e i coinè in b-c i; 

0.16 x 0.25* x 6 = 0.01725 

Segnale compreso fra le verticali e-/: 

0.92 x 9,25 s x 7 = 0.1025. 

Ricordando che nel sistema di analisi interlacciata hanno due 
impulsi di soppressione verticale in ogni immagine completa in 
corrispondenza delle due analisi parziali dei quadri >u linee pari, 
rispettivamente dispari, si deduce che per ogni esplorazione del- 
rimmagine completa tutta bianca si presentano 107 lìnee come 
quella compresa fra la verticale a-b. mentre le situazioni fra le 
veri irai i b-c. c d, d-e, e-j si ripetono due volle. Si è così ir» grado 
di calcolare la dissipazione totale di potenza valutando la somma 
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dello Mugoli* di>MpazÌuni eh 

r m verificano nel 

tempo, ad ogni cielo 

completo ili analisi : 




Dissipazione a-b: 

11.845 x ; 

107 

= 343,9150 

» b-c 

0,61725 x 

2 

= 0,0345 

ù c-d : 

0,0150 x 

2 

= 0.0300 

» d-e: 

0,01725 x 

2 

0,0345 

m e-f : 

0,4025 x 

2 

= 0,8050 

Dissipazione totale per 

trasmiss, positiva 


344.8190 


Procedendo analogamente nel caso della trasmissione negativa, 
per la quale la condizione di massima dissipazione di placca si 
ha per un segnale tutto nero, considerando la fig. 9 si ottiene; 

Segnale compreso fra le verticali a-b: 

0.08 x V = 0.0800 

0.84 x 0.75 = 0,5176 

Totale in a-b 0,5976 

Segnale compreso tra le verticali b-c: 

0.01 x V x 6 = 0,2400 

0,46 x 0,75" x 6 = 1.5525 

Totale in b-c 1.7925 

Segnale compreso tra le verticali c-d: 

0.16 x V x 6 = 2,7600 

0,01 x 0,75" x 0 = 0,1350 

Totale in c-d 2,8950 

■— Segnale compreso tra le verticali d-e: fronte in b-c): 

Totale in d-e 1.7925 

• Segnale compreso tra le verticali e-/: 

0,08 x r X 8 - 0,6190 

0.92 x 0,75" x 7 = 0,3622 

Totale in e-f 1.0022 

Per le stesse ragioni dette nel caso precedente si perviene alla 
seguente dissipazione totale: 


Dissipazione 

in a-b 

(1.5976 x 

407 

- 243,2232 

» 

a b-c e d-e 

1.7925 x 

4 

= 7.1700 

» 

» c-d 

2.895 x 

2 

= 5,7900 

» 

» e-f 

L.0022 x 

2 

= 2,0044 

Dissipazione 

totale per trasitiis 

h. negativa 

258,1876 


Dunque il confronto tra i due tipi di trasmissione si risolve in 
netto favore della trasmissione negativa in quanto presenta una 
dissipazione anodica massima pari a 258,18/311.82 = ‘^'0.75 volle 
quella che si verifica nel caso di trasmissione positiva; in altre pa¬ 
role col primo sistema si ottiene un aumento di potenza utile del 
25% rispetto al secondo sistema, essendo diminuite di altrettanto 
le dissipazioni nello stadio finale delTampIificatore di uscita, 
bi Effetto dell'interferenza dovuta ni' disturbi in ricezione: 

Se il segnale all’ingresso del ricevitore è molto intenso, per cui 
Tampiezzu del piceo del disturbo interferi ente lo supera di poro, 
la ricezione è ugualmente soddisfacente con entrambi i tipi di mo¬ 
dulazione. Se invece il segnale utile è del)ole e viene largamente 
superato dal disturbo, il piceo ili quest’ultimo, nel caso di modu¬ 
lazione negativa, raggiunge e oltrepassa il livello del nero distrug¬ 
gendo la sincronizzazione più facilmente che nel caso della modu¬ 
lazione positiva. Con quest ultima, per contro V immagine è assai 
più disturbata che con la negativa; infatti nel primo caso l'inter¬ 
ferenza si manifesta con macchie bianche brillanti e con punteg¬ 
giature sparse per tutto il quadro, tali macchie e punti appaiono 
di dimensioni mollo maggiori del diametro dei normale pennello 
scandente, a motivo dello sfocamento del raggio operato dal di¬ 
sturbo stesso. Nel secondo caso, ossia colla modulazione negativa, 
il disturbo appare sul quadro in forma di macchie nere e* se il 
segnale interferente è molto intenso, supera il livello del nero, 
quindi interessando la regione ultra nera non produce alcun effetto 
sull’immagine essendo invisibile, ma per la stessa ragione il di¬ 
sturbo distrugge come si è detto, il sincronismo ; conseguente¬ 
mente rinunagine sfugge completamente o diventa irriconoscibile. 
Dotando il ricevitore di opportuni circuiti limitatori è possibile 
ovviare ai dannosi effetti dell’interferenza Ma sull'immugine, sia 
sulla sincronizzazione. 

In conclusione nei riguardi delLinterferenza la modulazione po¬ 
sitiva (e quindi la trasmissione omonima) presenta buona stabilità, 
ma rinunagine è deturpata da segni bianchi: la modulazione nega¬ 
tiva fornisce un quadro solcato scarsamente da segni neri abba¬ 
stanza accettabili, ma presenta il pericolo della distruzione delTim- 
magine per la perdita del sincronismo. Si deve perciò accordare 
un lieve motivo di preferenza alla modulazione positiva, se non 
si vogliono complicare i ricevitori eoi circuiti limitatori cui si è 
accennato. 


ci Stabilità della ricezione alle variazioni della tensione, della linea 
di alimentazione : 

Sotto questo riguardo i due sistemi di trasmissione si equival¬ 
gono completamente, come è risultato da una lunga ed accurata 
serie di esperienze eseguile in America, 
di Sovraccarico del rive v i t o r e : 

Aumentando gradatamente il segnale fino ad ottenere un imma¬ 
gine distorta, ti è riscontrato che {'ampiezza del segnale per la 
quale la ricezione non è più soddisfacente, è la medesima per 
entrambe le polarità di trasmissione, 
e) Controllo automatico tli volume in ricezione: 

Nel caso di trasmissione con componente continua la modula¬ 
zione negativa consente un sistema di c.a.v. assai semplice, perché 
la tensione di controllo viene computata a partire dai picchi degli 
impulsi di sincroni-mo. ostia dal 100% della portante. 

Con la modulazione positiva il problema del c.a.v. presenta dif¬ 
ficoltà. perchè la tensione di controllo deve essere ricavata dal 
segnale corrispondente al livello del nero al 25% della portante: 
ei<» comporta una certa complicazione nei circuiti del ricevitore e 
costituisce un argomento in contrario alla modulazione positiva. 

Dalla considerazione del guadagno di potenza dimostrato in 
e della semplicità del c.a.v. di cui si è detto in ei, i tecnici ame¬ 
ricani hanno adottalo il sistema di trasmissione negativa. 1 tecnici 
europei, per contro, hanno adottato il sistema di trasmissione po¬ 
sitiva senza possedere un argomento convincente, che ne giusti- 
fichi la scelta del resto non definitiva. Infatti la E.M.I. di Londra 
annuncia che nel suo nuovo sistema di trasmissione a 605 linee, 
in via ili messa a punto, sarà adotatla la modulazione negativa: 
tale sistema dovrà prossimamente sostituire integralmente quello 
attuale a 405 linee funzionante con modulazione positiva. 

In Italia il C.N.T.T. (Comitato Nazionale Tecnico di Televisio¬ 
ne» aveva stabilito di assumere, per la televisione italiana, la tra¬ 
smissione positiva, seguendo l’attuale orientamento europeo, giusti¬ 
ficato dagli ottimi risultali conseguiti e dalla notevole esperienza 
acquisita dai tecnici di lutti i paesi in questo rampo, senoncbè la 
considerazione delT« inlercarrier svslem » (nuovo sistema televi¬ 
sivo, vpnuto recentemente in auge in America, il quale acconsente 
una notevole economia riducendo di un terzo il costo dei ricevi¬ 
tori l richiedente la modulazione negativa video e di frequenza per 
il suono, ha latto ritornare i tecnici del C.N.T.T. sulla questione 
della polarità della modulazione video. 

L na decisione definitiva in proposito verrà assunta in una delle 
prossime laboriose sedute tecniche in sede C.N.T.T. dopo che sarà 
Maio vagliato esaurientemente anche il problema posto dal moder¬ 
nissimo sistema inlercarrier. ★ 
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CONNESSIONI ALLO ZOCCOLO DEI TUBI 
RICEVENTI DI TIPO AMERICANO 


Questa tabella è particolarmente 
indicata a ehi facendo uso del cer¬ 
catore di segnali, « Si guai Tracer » 
ha bisogno di celermente individua¬ 
re gli elettrodi delle valvole in esa¬ 
me; comunque ogni radioriparatore 
Via riassunto in questa tabella una 
celere guida per l’ispezione delle 
valvole. Sono qui riassunte tutte le 
valvole di tipo americano, dai tipi 
più vecchi a quelli più recenti. Si 
rammenta elle per i tipi « Oc tal » 
la numerazione dei piedini va com¬ 
putala nel seguente modo: 

Zoccoli) visto di sotto , in senso 


orario partendo dalla chiavetta di 
centrai u ra. 

Per le valvole non oetal la nume¬ 
razione ha sempre senso orario , per 
il tipo vecchio (22 - 24 - 27 30 - 31 - 
32 eco.) il numero 1 è un capo del 
filamento e Pii Iti ino numero è l’al¬ 
tro capo del filamento, per il tipo 
« Miniature i> si inizia il computo 
dal piedino che segue la maggior 
spaziatura. f 


Elenco dei simboli usali nelle tabelle 

KC. = elettrodo di controllo 

F — filamento 


F c 

— 

centro 

del filamento 

G 


griglia 


e 

= 

esodo 


Gì 

— 

griglia 

ingresso 

Gy 


griglia 

pentodo 

G 

= 

griglia 

triodo 

K 

« 

catodo 


Gl 

= 

connessione interna 

K d 

— 

catodo 

diodo 

K P 

= 

catodo 

pentodo 

P 

= 

placca 


Pd 

— 

placca 

pentodo 

i\ 

— 

lacca 

diodo 

P, 

- 

placca 

esodo 

Pi 


placca 

d’ingresso 

Pu 

= 

placca 

d'uscita 

s 

— 

scherni 

o 

Srt 

=2 

schermo fluorescente 


T I P O 

li s o 

Cappel¬ 

lotto 

1 

2 

3 4 5 

6 

7 

8 

01A 

Fri odo amplificatore e rivelatore .... 


¥ 

P 

G 

1' 





OZ4 

Rettificatore biplacca (a gas). 

— 

S 

— 

P a 

— 

Pi 

— 

— 

k 

1 A3 

Diodo rettificatore di RF. 

— 

F 

P 

k 


CI 

P 

F 

— 

1 44 P 

Pentodo amplificatore RF a mu variabile . 

G, 

F 

P 

g 2 

¥ 

— 

— 

— 

— 

1 45 

Pentodo amplificatore di potenza .... 

- ■ 

s 

F 

P 

g 2 

Gì 

— 

V ,G 3 

— 

1 46 

Convertitore peni agri alia. 

G, 

F 

P 

g 2 

Gt 

Gs,3 

F 

— 


147 

Convertitore pentagriglia. 

G 4 

— 

F 

p 

g 3 . 5 

Gì 

G, 

F 


IB4P 

Pentodo amplificatore di RF. 

Gì 

F 

P 

G 3 

F 

— 


— 


IB5 25S 

Doppio diodo-tri odo. 

— 

F 

P 

Pd2 

Pai 

g 

F 

— 

—- ! 

!B7 

Convertitore pentagriglia. 

g 4 

— 

F 

P 

G 3 , 3 

Gì 

G a 

F 

— 

ICS 

Pentodo amplificatore di potenza .... 

— 

S 

¥ 

P 

G, 

Gj 

— 

F,G : . 

— 

I 1C6 

Convertitore peni aari glia ....... 

G ( 

F 

P 

G, 

G, 

G 3 , 5 

V 

— 

— 

1C7 

Convertitore pentaariglia. 

6, 

-—- 

F 

P 

Gj (5 

G, 

G. 

F 

— 

ì D5-GP 

Pentodo amplificatore a mu variabile . 

Gì 

— 

F 

P 

G, 

— 

— 

V ?G :i 

— 

1DS 

Tetrodo amplificatore RF a mu varialo Ir . 


S 

F 

P 

g] 

—- 

-— 

F 

— 

1D7 

Convertitore pentagriglia. 

G t 

— 

F 

P 

G m 

G| 

G f 

F 

— 

108 

Diodo - triodo - pentodo. 

Gì 

— 

F 

P 

G, 

G ( 

Pi 

F,G, 

Pa 

1 F4 

Triodo amplificatore . 

1 — 

s 

F 

P 

— 

G 

— 

V 

— 

1E5-GP 

Pentodo amplificatore di RF. 

G, 

— 

F 

P 

G ? 

— 


F,G 

— 

IE7 

Doppio pentodo amplificatore di potenza . 

— 

— 

F 

tv 

G l p2 

Gip/ 


F,G { 

G, 

1 F V 

Pentodo amplificatole di potenza .... 

| — 

F 

P 

G, 

G, 

F,G 

— 

— 

— 

1F5 

Pentodo amplificatore di potenza .... 

— 

— 

F 

P 

G, 

G, 

— 

F,G 

« — 

IF7-GV 

Doppio diodo-pentodo. 

G, 

— 

¥ 

P 

Pa, 

Pai 

G, 

F,G 

. — 

1G4 

Triodo amplificatore. 

— 

s 

F 

P 

— 

G 

— 

F 

— 

1GS 

Pentodo amplificatore di potenza .... 

— 

— 

F 

P 

G, 

G, 

—- 

F,G, 

; — 

1G6 

Doppio triodo amplificatore. 

— 

— 

F 

P, 

G l2 

G t i 


F 

— 

IH 4 

Triodo amplificatore e rivelatore .... 

. —- 


F 

P 

-— 

G 

■ — 

F 

-- 

1H5 

Diodo - triodo - ad alto mu . 

G 

s 

F 

P 

_ 

Pa 

-— 

F 

— 

IH6 

Doppio diodo - triodo ........ 

— 


F 

P 

Pa, 

Pai 

G 

F 


1J5 

Pentodo amplificatore di potenza .... 

| — 


F 

P 

G, 

G, 

— 

F,G.. 

— 

1J6 

Doppio triodo amplificatore di potenza . 


— 

F 

Po 

G tl 

G,i 

Pt2 

F 

— 

lì A 

Pentodo amplificatore di potenza .... 

■ 

F 

P 

G, 


F,G 

« Gj 

F 

— 

IL A4 

Pentodo amplificatore di potenza .... 


F 

P 

G 

— 

— 

G 

— * 

F,G 
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TI P O 

T I V O 


Cappe! 

lotto 

1 

; 

2 

3 


5 

6 

/ 

8 

IL 46 

(Convertitore }>ent agrigli a. 



F 

P 

G, 

G, 

* r 3,7 

G 

— 

F 

ILB4 

Pentodo amplificatore di potenza . 



F 

P 

G„ 


— 

G, 


F.G 

1LC5 

Pentodo amplificatore. 



F 

P 

(; 

G 

F 

G, 


F 

1LC6 

Convertitore ]>entagrigliu. 



F 

P 

G. 

G. 

Gj , 5 

Gj 


¥ 

ILD5 

Diodo - pentodo amplificatore . 



F 

P 

g, 

Pa 

— 

G, 


F.G, 

1LE3 

Triodo amplificatore. 



F 

¥ 

-— - 

— 

s 

G 

— 

F 

1LH4 

Diodo - triodo amplificatole .... 


-— 

F 

¥ 

.— 

P,< 

—- 

G 


F 

1LN5 

Pentodo amplificatore 



F 

P 

Q , 

G 

¥ 

G 


F 

TN5 

Pentodo amplificatore di RF .... 


G, 


¥ 

¥ 

G. 

~ 


F.G, 

—- 

IN6 

Diodo - pentodo amplificatore di pontenza . 

— 


F 

¥ 

G 

G, 

Pa 

h -G :l 


JP5 

Pentodo amplificatore. 


G, 

— 

¥ 

¥ 

(/, 



F,G 


105 

Amplificatore di potenza a fascio . 


? — 

— 

F 

¥ 

G, 

G, 

— 

¥ 


1R5 

Convertitore penta ari irli a. 


— 

F 

¥ 

G,.4 

G È 

F.G 

G 

¥ 


1SA6 

Pentodo amplificatore di RF .... 



S 

¥ 

G, 

G, 


G t 

*\S 

P 

ISH 6 

Diodo - pentodo amplificatore . 




¥ 

P 

G, 

Pa 

— 

KG 

G, 

1S4 

Pentodo amplificatore di potenza . 

. 


F 

¥ 

G, 

G a 

F.G, 

¥ 

F 


IS5 

Diodo - Pentodo amplificatore - 


— 

ICC ; 


Pa 

G, 

P 

«1 

F 

— 

m 

Pentodo amplificatore di RF .... 



F 

¥ 

c. 


F.G 

G, 

F 


JTS 

Amplificatore «li potenza a fascio 



■ — 

¥ 

p 

G, 

G, 


F 


J V 

Diodo rettificatore. 



F 

¥ 

k 

F* 





2 A3 

Triodo amplificatore di potenza . 



F 

V 

g 

¥ 

— 




2A4(; 

Triodo relè a gas. 




¥ 

p 


G 


¥ 


245 

Pentodo ani oli ficaio re di potenza . 



F 

¥ 


G 

k.g 

F 



2 46 

Doppio diodo - triodo. 



F 

¥ 

Pai 

Pai 

k 

F 

— 


247 

Conv ertitore peniagri gli a . 



F 

¥ 

G,., 

G, 

G, 

k 

F 


2B7 

Doppio diodo - pentodo. 



F 

P 

G, 

Pa 

p ài 

k 

E 


2 E 5 

Croce catodica. 



F 

¥ 

(; 

S n 

k 

F 

— 

— 

348 

Diodo - triodo - pentodo. 



F <r <;. 

¥ 

K 

G, 

G t 

Pi 

F 

Pa 

3B6 

Amplificatore «li potenza a fascio . 




¥ 

p 

G, 

G, 

— 

F 

F, 

3Q4 

Pentodo amplificatore «li potenza . 



F 

¥ 

G, 

G, 

F,, G. 

P 

F 

— 

3Q5 

Amplificatore di potenza a fascio . 



— 

¥ 

1* 

G, 

G," 

— 

¥ 


3S4 

Pento«lo amplificatore di potenza . 



F 

¥ 

G 

G, 

F.., G 

P 

¥ 

— 

544 

Rettificatore ad onda intera . 


k -- 

-—■ 

¥ 


P’ 

— 

P. 


F 

51 4 

Rettificatore ad onda intera . 


— 

S 

¥ 

—- 

P 


P l 

— 

F 

5V4 

Rettificatore ad onda intera . 


— 

s 

¥ 

— 

P", 

— 

P, 

— 

F 

5W4 

Rettificatore ad on«la intera . 



s 

¥ 


P^ 

- 

P, 

— 

¥ 

5X4 

Rettificatore ad onda intera . 


1 ■ 

s 


P, 

— 

P, 


F 

F 

5Y3 

Rettificatore ad onda intera . 


— 

B 

¥ 


P, 

— 

P, 


F 

5Y4 

Rettificatore ad onda intera . 



s 

¥ 

— 

P 

— 

Pi 

— 

F 

5Z3 

Rettificatore ad onda intera . 



F 

P, 

P, 

F 


— 



5Z4 

Rettificatore ad onda intera . 


-' 

S 

¥ 

— 

P 


P 

1 

— 

F 

643 

Triodo amplificatore di potenza . 


- - 

F 

P 

G 
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M ulte volte -i (lev uno tarare delle bobine o trovare la capacità 
di rondensa!ori piccoli per circuiti accordati ed il problema 
resta quasi insoluto e sempre a-sai difficile da risolvere, perchè il 
sistema di provare e riprovare cambiando di volta in volta le 
caraneristiche del pezzo in esame comporta uno spreco di tempo 
e la possibilità di rovinali 1 qualche altro elemento virino a quello 
in prova, per le con li ime saldature e lavorazioni. 

Anche Lo od Hat ore. modulalo o no, è necessario, come pure un 
e monitore» per il dilettante (anzi in America opini OM deve 
avere il mezzo di controllare IVvatla frequenza delle proprie emis¬ 
sioni). tutti strumenti di una certa precisione r che comportano 
una spesa abbastanza Ione. Ho pensalo quindi di radunarli in 
lino solo, ricavando un complesso abbastanza buono per misure 
correlili, e mollo comodo per tutti pii usi prima elencali. Ed an¬ 
che il lato economico è stato curato in modo particolare* infatti 
(li solito il dilettante è regolarmente a bolletta ed ogni sua spesa 
è un sacrificio. 

Kd ecco quello clic è venuto fuori. Un oscillatore stabilizzalo 
che va su tutte le frequenze più in uso, con possibilità di modu¬ 
lazione e di controllo della sintonia di placca, e di ascolto di un 
segnale in arrivo un po' forte. 

TABELLA BOBINE PER L'OSCILLATORE 

/ Gamma: 8 spire di filo da I mm con presa alla 3* spira da terra, 
avvolte su supporto ceramico da 21) x 20x15 min pari a circa 
0,7 microhenry. 

// Gamma : 30 -pire come -opra, su supporlo uguale ma lungo 
10 min: presa alla 8 ;| -pira da terra. Circa 5 microhenry, 

Uf Gamma i 60 spire avvolte a nido d'ape su un supporlo da 12 
min pari a circa 10 mirrohenry. Reazione 20 spire come sopra 
a 2 inni. Filo da 0,25 doppia seta. 

l\ Gamma: l na bobina di media frequenza da 469 kHz. con le¬ 
vale le spire firn» a raggiungere la esatta copertura di gamma. 
Reazione 35 spire come sopra. 

limiti di gamma non sono fissati perchè non si possono prevedere 
tutti i montaggi, infatti è previsto un aggiustaggio di ogni bobina dii 
tarsi in sede di taratura, per coprire la gamma prestabilita, 

valuralm» me quello che ho detto prima nei riguardi del costo 
riguarda solo la parte quantità di materiale, la qualità de re essere 
ottima se no sono guai. E vediamo un po’ lo schema. 

La valvola useiilatriee è un pentodo, io ho usato una R\ 12P2000. 
ma qualsiasi pentodo va bene, del tipo americano od europeo, e 
di qualsiasi potenza, logicamente meno saranno i watt dissipati e 
minore l'alimentazione nere> saria . 

La P2000 e in circuito L.C.O.. con la griglia schermo bloccala 
da una valvola regolatrice al neon che stabilizza la tensione, e 
quindi la frequenza, e con la griglia principale connessa, assieme 
al catodo, ad un commutatore a due vie e 5 posizioni, rosi da 
poter coprire senza interruzione una gamma che va da 400 kHz a 
circa 31 MHz. Ina buona sovrapposizione è prevista allo scopo 
di evitare buchi nella gamma. Nella tabella allegata >Ì trovano 
i valori delle bobine. 11 variabile e un otLimo Baceliini ben so 


lido, infatti deve tornare sulla stessa frequenza sia che sia ruotato 
in un senso elle nell'altro nello stesso punto della scala, cosa che 
pochi variabili fanno di quelli normali per ricevitori. Qui -i tratta 
di una gamma assai vasta, e quindi la precisione deve essere mas¬ 
sima. Un Ducali fresalo andrebbe ancora meglio, io avevo già in 
casa quello che ho usato e non volevo affrontare un'altra spesa. 
Quindi montare il meglio che si può trovare. Anche le bobine 
devono essere sii supporli a minima perdila. 

La placca dell'oscillatore è alimentata attraverso due impedenze 
a radiofrequenza ed una ad audiofrequenza, le prime due aventi 
differenti caratteristiche per coprire tutta la gamma sii cui si 
prevede il funzionamento, e la seconda per l'ascolto e la mo¬ 
dulazione. In condensatore di 4000 pF connette la placca ad un 
morsetto esterno, mentre Faltro è a terra. Un inilliamperomelro 
permette di leggere la correlila anodica in ogni momento, e 
quindi deve essere adeguato alla corrente anodica della valvola 
usata. 

L’alimentazione è assai semplice, un raddrizzatore ad ossido 
ed un condensatore unitamente ad un trasformatore bastano ad 
assicurare un buon funzionamento. 

Come ho dello prima, questo strumento permette la taratura 
di bobine e condensatori : la precisione è tale da permettere co¬ 
modamente la messa a punto di medie frequenze. I condensatori 
vengono provali in parallelo con una bobina tarala, e dalla fre¬ 
quenza di risonanza si deduce la rapacità. 

Come oscillatore deve essere connesso ad un cavetto schermalo 
per il collegamento al circuito da tarare, attraverso un conden¬ 
satore di pochi pF sia modulato o no. 

Come monitore è sufficiente mettere una cuffia al posto della 
bobina per sentire un netto fischietto da azzerare per la lettura 
in presenza di una portante un po' robusta etmie può essere un 
oscillatore di un tra-metili or e. La costruzione deve essere assai 
accurata. Per forza di rose. Niente si deve muovere anche con 
urli abbastanza forti, se no addio taratura. 

11 materiale, '-ome ho detto, deve essere di ottima qualità, in 
particolare quello clic riguarda la parte alta frequenza e oscilla- 
iriee. Il condensatore come ho detto è assai solido e montato su 
due cuscinetti a sfere ed una doppia molla assicura il contatto a 
massa, la demoltiplica proviene da una « tuning unii » ed è 1 a 25. 
penne li mido a mezzo del verniero una comoda lettura con 4 cifre, 
in particolare da I) a 2500. K/ un po’ lenta, è vero, ma assai pre¬ 
ti-a. L la precisione deve essere una realtà e non un pressapoco 
se -i devono fare delle tarature. 

Tutto il complesso di bobine è montato col commutatore in 
una scatoletta di alluminio da cui sporgono solo i due fili che 
vanno al eatodo e al variabile, le bobine, permettono di fare delle 
gamme che si sovrappongono come ho detto abbondantemente pei 
non dover usare compensatori e non dover fare troppe acrobazie 
nella messa a punto. 

Come schermaggio generale (è assolutamente necessario) ho usa¬ 
lo una scatola di ottone composta e saldata a stagno con molta 
cura, non dò misure esatte per due motivi: prima che ciascuno 
potrà usare il materiale che già ha. e secondariamente lascio sbiz¬ 
zarrire la fantasia del costruttore per quello che concerne la pie- 
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-enlazionr imbrunita, mm avendo questa molta importanza quali» 
«lo 'i tenga presente di fare i collegamenti più corti possibile. 

l e saldature a mussa sono fatte in due punti: una al posto più 
\irino in contatto colla massi, ed un’altra ad un terminale comune. 

La neon stabilizzazione elle ho usata è per IDI) V. adatta cioè 
alla RVI2P2ÌHM) che ho usata, ma una \ R90 o ISO andrà benone 
per -ogni tipo. Non ritengo utile l’uso ili una osci Matrice troppo 
putente per il troppo calore dissipato e per la conseguente lunga 
durata del tempo rii rilega in regime. In que-to caso sarà bene 
mettere le valvole fuori dello schermo con lenente il circuito e 
provvedere ad una schermatura singola. 

Se m usasse un altro variabile di capacità differente da quello 
da me u alo. -arà abbastanza facile cambiare i valori delle bobine 
cosi da mantenere inalterata la gamma coperta. 

Ina volta finito e controllali i collegamenti, si darà tensione al 
circuito, e -i controllerà se la valvola oscilla regolarmente su tutte 
le gamme, mettendo >empliremente un milliamperometro in gri¬ 
glia dal lato terra fi ella resistenza, spostando sia la distanza delle 
bolline che la presa del catodo finché si ottiene un valore ragio¬ 
nevole di corrente di griglia, dipendente dal tipo di valvola usala, 
abbastanza costante su tutte le frequenze. Per facilitare questo la¬ 
voro le bobine delle gamme a frequenza più bassa non hanno prese 
ma un avvolgimento separato per il catodo. Non usate nessun tipo 
di taratura per Ir bobine come compensatori o nuclei di ferro- 
data la stabilità che il complesso deve avere, sarebbero grane e 
niente altro. 

Una volta controllate le tensioni, visto che l‘osrillazione Uè, si 
potrà tararlo ricorrendo ad un amico col 15C.221 od altro arnese 
di precisione, e controllare elle non vi siano starature dopo un 
maltrattamento abbastanza marcato. Una volta falle le tabelle, lo 
strumento è pronto per funzionare. Ed ecco come: 

Tarature bobina. - Mettere la bobina in prova in parallelo ad 
un condensatore di capacità conosciuta, un campione per così 
dire, a mica argentala, e cercare la risonanza in placca osservando 
il mi Ili amperometro, cominciando sempre dalla frequenza più bas¬ 
sa. 11 condensatore dovrà essere di circa 50 pF, Una volta trovata 
la risonanza determinata da un netto piceo nella corrente anodica, 
si verrà a sapere a mezzo di un abaco o della formula sotto ripor¬ 
tata la induttanza della bobina. Si consiglia di provare quale sia 
la capacità totale del circuito con una bobina già conosciuta, e 
di trovare un condensatore tale da fare esattamente 51) pF uri un 
altro valore comodo nel calcolo tra residua e aggiunta. Control¬ 
lare che il punto trovato non sia una armonica e non ve ne .da 
un altro a frequenza più bassa. 

Taratura di condensatori. - (ioni por re il circuito coni*: prima ma 
con ima bobina giù conosciuta, e dalla frequenza di accordo ante 
logamenle a prima dedurre il valore della rapacità. Si potrà misu¬ 
rare fino a circa 1(100 pF senza troppo errore. 

Oscillatore non moti alato. - Connettere ai terminali un cavetto 
-(■bennato di bassa capacità, attraverso un condensatore di pochi 
pF. schermando Tal tacco. Non esiste attenuatore per non compli¬ 
care le cose, -olio elementi (ostruttivi di grande importanza e dì 
diffìcilissima eo-lru/ione. ed è quasi impossibile farne uno elle 
possa dare affiti amento- senza attrezzature particolari. Eventual¬ 
mente. se non disturba, connettere un-condensatore tra il filo cen¬ 
trale e la calza schermante all'esterno dove viene connesso con 
["apparecchio in prova per limitare il segnale con un partitore 
raparitivo. 

Oscillatore modulato, - (Mi in dere E interruttore di modulazione 
facendo così interrompere la anodica dalla 11 lampada al neon, 
non sarà una bella nota ma sempre -ufficiente per una taratura. 
Non Insogna dimenticare che questo è un adattamento e non un 
u-o previsto. 

Monitore, ■ Connettere ai terminali una cuffia e cercare la riso¬ 
nanza come per i primi due casi, un fischio di battimento permet¬ 
terà un preciso azzeramento ed una lettura. L’accoppiamento col 
circuito c-terno è favorito dai fili di alimentazione e delia cuffia. 

bi potrà addirittura oltre alle tabelle o curve di taratura per la 
frequenza, farne delle altre bacale -ul condensatore e sulla bobina 
campione posseduta, -einplifìcaudo ancora di più la ricerca dei 
valori che interessano. 

Fri ma di procedere alla tracciatura di tabelle o curve, bisogna 
essere sicuri di essere a regime e pertanto tenere acceso 1 oscilla¬ 
tore ìiì parammo con un BC.221 od un altro di precisione o ad¬ 
dirittura con un quarzo, finché non si nota più deriva nella fre¬ 
quenza col tempo. 

(dome prima ha detto, questo non è certamente un campione di 
frequenza di assoluta precisione, ma permette comodamente delle 
tarature e delle misure che altrimenti non sarebbero possibili, se 
non ricorrendo a complessi -Memi con oscillatori e voltmetro a 
\ ah ola. Ed è -lato appunto con questo strumento che ho potuto 
effettuare la taratura di un \ .1.0. fuori gamma che faceva dispe¬ 
rare il costruttore, che. munito solo di una super, non capiva più 
niente tra fondamentali, immagini e armoniche. Dato anche che e 
leggero, è facilmente trasportabile fuori sede per fare dei con¬ 
trolli in posti lontani, facendo attenzione a non .-batterlo troppo 
per non mandare a monte la taratura. * 


VALUTAZIONE DELLE TEN¬ 
SIONI NEGLI AMPLIFICATORI 

A RESISTENZA di Otton G/.eczoll 

i a misura diretta della tensione all'anodo, in uno stadio ampli- 
■ ■* lieatore a resistenza, impone Fuso di uno strumento a grande 
resistenza, almeno a 20 kohm/V. Tale strumento non è alla por¬ 
tata di tutti e appare interessante di conoscere l’impiego per queste 
misure di uno strumento assai più comune e del successivo calcolo 
di correzione che ammette una abbastanza precisa dei ermi nazione 
delle vere tensioni nel circuito, tanto più se tali misure non si 
effettuano troppo spesso. 

Prima di lutto bisogna sottolineare che 1 uso di addizionare alla 
tensione anodica misurata, la caduta supplementare nella resistenza 
di carico, provocata dall'inserzione del voltmetro è corretto solo, 
se la resistenza interna Ri della valvola è alcune volte maggiore 
della resistenza di carico FU. Questo è tanto più importante, quanto 
minore e la resistenza R\ del voltmetro. Si può calcolare così, senza 
timore di grande sbaglio, la tensione anodica di un pentodo ali¬ 
mentalo secondo le figg. 2. 3 e 1. 

Se invece FU 3> Ri. come avv iene spesso coi triodi, si ottiene 
dopo un simile calcolo, un risultalo che è meno preciso dell’indi¬ 
cazione stessa dello strumento. \nelle le tensioni di schermo risul¬ 
tano errate, il metodo descritto qui sotto, e più generico, più 
facile e molto più sicuro. Con esso si richiede l'esecuzione di tre 
misure successive e di un piccolo calcolo. 

Supponiamo che si voglia stabilire la tensione sull'anodo, o la 
caduta di tensione sul carico FU in uno dei casi rappresenatti dalle 
figg. 1, 2 e 3. Le misure da eseguire sono le seguenti: 

1) La tensione d'alimentazione Uh. cioè fra la presa di corrente 


Figura l 



Figura 2 



anodica per lo stadio considerato, e il catodo, ossia fra punti F> e 
A. Non occorre per questa misura, che la scala del voltmetro sia 
la stessa che per le due misure successive, purché la sua resistenza 
sia tale, da non influenzare la tensione d'alimentazione. Questa 
limitazione non è sempre così vasta come da prima può apparire, 
perchè talvolta si incontrano negli apparecchi delle resistenze dì 
filtro più grandi che di solito e Linserzione di un voltmetro troppo 
comune può influenzare la tensione misurata. 

2) La tensione anodica UL. cioè fra anodo e catodo della val¬ 
vola, ossia fra punti A e K. 

3l La caduta di tensione 1 , . -ul carico IT. includendo in esse 
olire che la resistenza dì carico propria, anche Teventuale resisten¬ 
za di livellamento o di disaccoppiamento, se non percorsa da altre 
correnti; in altro modo la tensione fra l’anodo e la presa di cor¬ 
rente anodica per Io stadio considerato, o-sia fra punti A e B. 

Si fa notare che le misure 2 e 3 devono essere eseguite con la 
stessa scala del voltmetro e si raccomanda che la sua resistenza 
R\ non da minore della resistenza di carico FU. sopra lutto se non 
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Figura 3 



si trulla di un triodo con polarizzazione automatica di griglia con¬ 
trollo. 

Eseguire queste misure. la vera tensione anodica I lt . o la vera 
caduta ! : sid carico, si calcolano semplicemente con le formule 
seguenti : 


Va V' 



1 i ff - 1 h ~~ 1 a 


oppure : 


V - V 

r ra * 


Vi, 


V\ V'ca 

W intuii i\ o elle : f J 


V u Vf, V crl 


Vi, 

r a v\ 


> i 


La scala meglio adatta per queste misure è di 250 volt; la re-i- 
stenza più universale 500 kohm. In voltmetro cioè di 2 kohm V 
sarebbe il più con veniente, ma anche uno di 1 kob in V e perfino 
di 0,5 kohm V, basterà in molti casi. 

Per misurare la tensione sullo schermo, o la caduta di tensione 
sulla resistenza R* (figg. 2 e IL. il procedimento in principio è 
analogo a quello descritto, salvo che la resistenza del voltmetro 
non potrà essere minore di R». 

Le formule qui sopra si ottengono in base al grafico della fig. 5. 
che ognuno se crede, può ri tracciare secondo il caso suo. In esso 
la curva M A rappresenta un tratto della caratteristica cor rea le-1 eli¬ 
sione del dispositivo consideralo. Questa può essere o la caratteri¬ 
stica anodica propria di una valvola, per una data tensione di po¬ 
larizzazione di griglia comando, o caratteristica modificata per ef¬ 
fetto della resistenza catodica, o qualsiasi altra, secondo il caso. 
La retta AB, inclinata convenientemente, rappresenta il carico /C, 
e il punto comune P definisce la tensione e la corrente di lavoro. 
Questo punto cambia in M, quando un voltmetro viene inserito 
per misurare la tensione anodica, e in A quando lo stesso è inse¬ 
rito per misurare la caduta sul carico. Adoperando un buon volt¬ 
metro. i punti M e A risultano abbastanza vicini e si può trascu¬ 
rare la differenza fra loro e il punto P. Essa risulterà maggiore, 
per un voltmetro di resistenza minore. La massima differenza accet¬ 
tabile fra 1/ e A. e con essa la minima resistenza del voltmetro, 
-arà definita dalla possibilità di considerare il tratto 1/A della 
curva caratteristica, come una retta. Per ottenere le rette AC e 
RD eh e definiscono i punti M e A\ basta tracciare la retta OC, 
dandole una inclinazione che corrisponda alla resistenza del volt- 
metro R . poi riportare il segmento AD uguale al perpendicolare 
BC e unire i punti A con C e B con D. ottenendo le rette de.-i- 
derale, le quali come si osserva, sono parallele. 

In base ai triangoli, convenientemente -celli n\ prova che: 


e dalle proprietà fondamentali delle proporzioni -egue: 


V a 

Va V'a 


v ca 

- V'ra ~ 

Fè 

V'a + V' 


fa 

V'a 


Ve* 

L\ 


14 

V'a 4 - V'ca 

Vk 

V'a -h V' 


V’ 

r re 


Ammettendo R\ — R., si ottiene una tale disposizione delle rette 
AC e BD, che la prima divide la distanza fra l'altra e il punto O, 
in parti uguali. Contemporaneamente il tratto A/A assume una lun¬ 
ghezza che in casi comuni si può considerare come massima sosti¬ 
tuibile da una retta. 

Esempio comparativo, relativo alla fig. 1. 11 triodo della 6Q7 

è alimentalo dalla tensione Kb = 250 volt, tramite una resistenza 
/?a — 100 kohm. La polarizzazione di griglia è fissa e comporta 
- 1.5 volt. Si adopera la scala 250 volt di un voltmetro 1 kohm/Y, 
cioè R v — 250 kohm. Lo strumento indica fra l'anodo e il catodo 
f 3 = 125 volt. Calcolando Passorbimenlo dello strumento lv = 
— V'n : Rv = 125 : 250 — 0,5 in A e addizionando la caduta di 
tensione provocata da esso presumibilmente nella resistenza di 


carico. Al V ■ R, = 0,5 • 100 — 50 volt, alla tensione misurala, 

si ottiene Lf = AL LA = 50 + 125 — 175 volt. 

Sul di a grani ma (fig. 5) questo corrisponde al punto / . che non 
rappresenta nè il punto di lavoro, uè la vera tensione anodica. 

Mentre misurando con la stessa scala del voltmetro, la caduta 
sul carico, si ottiene K\n — 95 volt e la vera tensione anodica si 
calcola allora senza preoccuparsi nè delle resi-lenze. nò delle cor¬ 
renti. dalia formula: 


V„ = Va 


Va 


V‘ c 


125 


250 

125 - 95 


- 145 


volt. 


Con la scala 250 volt di u:i voltmetro di 0.5 kohm \ soli. mio. 
la tensione anodica indicata sarebbe K'n = 1 IO volt e partendo dal- 
l assorbimento dello strumento e dalla presunta caduta &i calcole¬ 
rebbe Li - 198 volt! Mentre misurando anche la caduta, che -a- 
rebbe 1 .■ - 85 volt c calcolando secondo la formula raccoman¬ 

dala. si otterrebbe: 


250 

no -jjj ^ |j = ni vh 


cioè sensibilmente lo -lesso che prima. 


Figura 5 




Figura ó 
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Esempio relativo alla fig,. 2. K" dato un pentodo t>J7 alimon¬ 
ia! o a l\ — 300 volt, tramite R = 250 kohm e R* = 1500 kobm. 
V titolo informativo si nota che Rk — 1.5 kohm e Lk = 1,5 voli 
c irca. Per In misura della tensione anodica basterebbe un voltme¬ 
tro di 1 kohm /V, ma si crome si tratta anche dello schermo, sarchile 
d -ìderabile che Rm > R« = 1500 kohm. Disponendo di un volt¬ 
metro di 5 kohm/'V, con scala 250 volt, si ha Rv = 1250 kohm sol¬ 
tanto. Non è sufficiente ma non si tratta di grande precisione. Le 
tensioni indicate da questo strumento sono: 

fra punti S e K: tensione 1 di schermo L - : ■ 15 volt: 
fra pumi S e fi: caduta sulla resistenza l 225 \cdt: 

e si calcola : 

Vb 300 

L L~ 45 . - . oor 50 volt rirea 

l l cs 45 4- 225 


(calcolando con la caduta presupposta si ollenebbe 00 \ oli ! i. 
Le misure all'anodo danno: Li = 85 volt. L V, ITO \ oli. 


Va = V'a 


Vh 

la- Ve 


= 85 


300 

85 + .170 


100 Olii 


Esempio relativo alla fi". 3. Determinazione della tensione ano¬ 
dica. come negli esempi precedenti. Tensione di schermo se if 
potenziometro è a piccola resistenza con misura diretta: se a 
grande considerare la vai ve da e le resistenze fra .S c C come- 
uri dispositivo unico e prendere le Flesse misure che di solilo: I a 
V 1 - «vedi esempio precedente*. 

Esempio relativo alla fili. 1. Le resistenze R. e R* sono ali¬ 
mentate tramite una comune resistenza di livellamento R i. Esse 
sono di solito tuli che, 

Rr C R, < R 


Se le differenze fra loro sono grandi e si tratta soltanto della ten¬ 
sione anodica essa si può misurare come negli esempi prece¬ 
denti e trascurando I effetto della corrente di schermo. Se si tratta 
anche dello schermo, il voltmetro dovrà essere di resistenza con¬ 
veniente R\ 4l r R o per calcolare la tensione di schermo, invece 
di fifa si dovrà prendere f direttamente) la tensione 1 i\ diala I i. 
ossia fra punti /, e K . La tensione ì ' , ,-i prenderà fra punti .S e j.. 
Allora: 

y y. 

y ’ v • v. - V‘„ 


Se invece tulle le tre resistenze: Ri. R< e R. hiiio dello stesso 
ordine di grandezza, il calcolo delle tensioni di\enta più compli¬ 
calo: bisogna conoscere il rapporto Rt/R;i (rispettivamente Rv/R*'. 
eseguire più di tre misure e servirsi ili una resistenza ausiliaria. 
uguale alla resi-lenza del voltmetro, ossia R \. Prima di inserire 
il voltmetro per le misure delle tensioni all'anodo (o allo scher¬ 
mo). si inseriva provvisoriamente in sua vece, la resistenza ausi- 
liaria. Determinate le tensioni nei punto L, la resistenza ausiliaria 
verrà tolta e si inserirà il voltmetro, per le misure definitive. Si 
ricorda che una resistenza sarà del valore R se in serie con e-su 
il voltmetro dà delle indicazioni due volte minori. La resistenza 
del voltmetro dovrà e--ere maggiore *di Rn. 

II procedimento è il seguente. Si tratta la valvola con le resi¬ 
stenze R-.i e R come un dispositivo unico, e la resistenza Ri. come 
carico. Dopo tre misure, possiamo calcolare la tensione Li fra pun¬ 
ti L e K in modo analogo, come abbiamo fatto negli esempi pre¬ 
cedenti. Poi, quando si tratta della tensione anodica (rispettiva¬ 
mente di schermoL ripetiamo le misure precedenti, ma dopo aver 
inserito la resistenza ausiliaria R, prima: fra A e K (rispettiva¬ 
mente > t- K). constatando fra punti /, e K una tensione bòa l ri¬ 
spettivamente Lin), e in seguito con la resistenza R\ fra A e E (ri¬ 
spettivamente vS e L ), ottenendo Vìa (rispettivamente 1 Uhi. E’ evi¬ 
dente che f i.i e f' i rispettivamente Lu e Li- «( saranno minori 
di i. Finalmente si misurano Va e V\:h j rì-pelliv aniente LE e 
1 \. ! semplicemente. 

Per quanto il procedimento appaia un po' complicato, il calcolo 
lo e meno, visto che nella formula -i ripetono le -les-e espressioni: 


I a 

oppure : 

V ca = yV C0 


l It a 3 


V'„ 4- V 


V) 


l’ tea T 2 

Va f Ve a 4- 


dove : 


Re 

Ra 


( Vi — Vìa ) 


(H — Vie, 

R v 


Ra 


Al — Vira) 


Rt 

Ra 


• \ Ica Via I 


E (arilo di trascrivere formule analoghe, per le vere tensioni 
allo schermo, 

(continua a pagina seguente) 


RICETRASMETTITORE 
PER LA GAMMA DEI 
CENT0QUARANTAQUATTR0 

di K me sto \ iti anò 



Si vede chiaramente la parie asci II a tri ce e Ir impellenze, con l'un- 
lenita a cannocchiale, {in parte i ripiegata e la cappa iti alluminio ila 
0,8 nini che prntegtp II resto ifell'apparerchin ila urti ({amido viene 
! rasparlato. 


Nonostante h- critiche ho trovalo che un ricetr asme! t ilore e 
l'ideale per incominciare a prendere confidenza con questa gamma. 
Certo che non è esente da fastidi di vario genere, e il peggiore è 
Lirradiazione che è assai forte durante la ricezione tanto che può 
impedire Lascolto di una stazione su cui ci sia un supcrrigeneratore. 
Ehc* appunto a questo circuito ci sì deve per forza rivolgere per 
avere una sufficiente sensibilità durante la ricezione, senza dover 
ricorrete a circuiti complicati in particolare nella oiJ.es- a a punto 
Naturalmente un uso giudizioso dei vari romandi porterà a ridurre 
al minimo questo inconveniente. Ma ora diamo una occhiata al 
circuito. 

Come ha-sa frequenza ho usato il solito amplificatore standard 
con una 6J7CT ed una 41, non avevo altre valvole a disposizione, 
una 6V6 rende certo di più. però questa dà lutto il possibile ed 
è sufficiente. Ho disaccoppiato il circuito anodico e di schermo 
della 6J7 con 50.000 ohm e 8 uF per togliere un fastidioso inne¬ 
sco di bassa in ricezione, e questa è stata Tunica difficolta che ho 
incontrato nella messa a punto della parte ampli ficai ri ce. 

II problema più grosso è quello di conciliare il funzionamento 
come rivelatrice in su per rea/, ione e come oscilla tr ice in t rasili is- 
done della EU48, senza che il rendimento si afabassi troppo. Nu¬ 
che qui il circuito offre fieli poche varianti e tutte conosciute, lo 
M-horna da me usato ha dato ottimi risultati, e perciò lo consiglio. 
Anche le commutazioni sono ridotte al minimo, una chiave tele¬ 
fonica serve egregiamente e bada che abbia tre deviazioni. 

Il montaggio va fatto un po' come si deve, per la parte ba-sa 
frequenza non ci sono soverchie difficoltà, una normale filatura 
chiara e non troppo intrecciata è ciò che ci vuole. La parte più 
delicata è quella concernente il circuito oscillante e il variabile. 
Come si vede chiaramente dalla foto. la bobina di quattro spire 
di filo da 1,5 nini e con diametro interno di 12.5 inni è direttamente 
-afilata al condensatore che è del tipo a farfalla ed ha una capa¬ 
cità massima di circa 10 pF. Il condensatore di griglia è a mica 
ed ha 100 pK. mentre quello di reazione, che è risultato assai 
utile in trasmissione, è un trimmer da 5 a 25 j>F a ceramica. L'an¬ 
tenna è accoppiata con due spire dello stes o diametro e dello 
stesso filo a circa 3 nini dal lato griglia. L'esatta frequenza deve 
essere controllata in modo preciso, o con i fili di Lecher o con 
un ondametro o con un apparecchio già tarato, l'importante è di 
non uscire dalla gamma per non dare fastidio ai servizi dell'Avia¬ 
zione che devo avere in quei paraggi delle frequenze a lei asse¬ 
gnate. Le spire delia bobina andranno allargate o strette in modo 
da entrari' esattamente in gamma, a me la bobina è diventata lunga 
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riiva 27 mm. La -utperreazione deve inm*.sfare assai rrgolarmenle 
"U lutta la gamma, r il potenziometro da 50.01)0 ohm deve essere 
firea entro il secondo terzo della rotazione, e deve essere man¬ 
tenuto nel limite inferiore ili inneseo onde avere il funzionamento 
piu regolare possibile e irradiare il minimo. Le ipedenze a radio- 
frequenza sono provenienti ila quel mare di materiale utile elle 
fi trova nei residuali di guerra, più o meno scassalo, per ehi 
-e lo volesse avvolgere, consiglio almeno 31) inni di avvolgimento 
mi no supporto ceramico o comunque a bassa perdita di 11) mm di 
diametro. effettuato con Ilio coperto in cotone o seta e non impre¬ 
gnato da circa 0,5 mm di diametro con le spire che vanno al lato 
ealdo allargate per circa un quarto. Almeno quelle che ho Usato 
io sono così, è sempre facile aumentare o diminuire le spire se 
risuonassero. 

Il telaio misura 185 v " 89x65 mm ed è proveniente da una sca¬ 
tola di comando di uno dei tanti BC, ho usalo in parte i fori 
preesistenti e altri ne ho latti. 11 variabile è sostenuto da una pia¬ 
strina ili bakelite assai buona e da un sostegno metallico a forma 
di l , per isolarlo il meglio possibile, e la manopola a demolti¬ 
plica co a-siale è pure isolata con un accoppiatore in ceramica dal 
perno del variabile. 

11 trasformatore iiUervalvolure è uno vecchio provenienel nien¬ 
temeno che da un vecchio RAM. fatto forse nel 1928, ma aurora 
ottimo; ed a questo ho aggiunto trecentocinquanta pire per il 
primario del mi< colono, che deve essere del tipo con batteria in¬ 
terna. Si potrebbe anche usare uno di quelli con V interruttore e 
cosi eliminare una commutazione. L'impedenza di uscita è sem¬ 
plicemente un trasformatore di uscita per 42 col secondario non 
connesso. Questo potrebbe i isobare comodo si* qualcuno volesse 
andare in altoparlante usando un magne! odinamno. Naturalmente 
dovrebbe staccare la bobina mobile invece della cuffia col com¬ 
mutatore di trasmissione-ricezione. 

IVr la messa a punto Ilo già dato prima tutti gli elementi neces¬ 
sari, il variabile di reazione, e cioè il compensatore tra griglia e 
mussa, va portato nella posizione di massimo rendimento misu¬ 


rando l'iiscila con una lampadina a bassa corrente in serie alì'an- 
tennina da d'onda che va u-ata con questo apparecchio, mon¬ 
tata esattamente alLuscita dell’apparecchio. Controllare dopo que¬ 
lla operazione la frequenza esatta clic potrà essere stata un po’ 
spostala. 


VALUTAZIONE DELLE TENSIONI 
NEGLI AMPLIFICATORI A RESISTENZA 

fsague da pagina 411} 


Le formule qui sopra si ottengono in base al grafico della fig. 6. 
dove sì vede che le dimensioni v e y determinano la posizione dei 
triangoli analoghi a quelli della fig. 5, con quali fi è stabilito le 
.semplici formule precedenti. 

L opportuno di notare, io relazione alle ultime formule, che 
1 intero procedimento si presta a una notevole semplifieazione : in- 
latti. col metodo delle tre misure è indispensabile determinare solo 
la tensione IV». essendo le altre raggruppate in tre differenze: 

(Ci lini Ili Tirai I 1 I, fi Tkii 

i he a loro volta sono quasi uguali e in ogni modo sostituibilL 
ilalle rispettive differenze seguenti, nelle quali figurano anche sol¬ 
tanto tre tensioni, ma tutte ottenute senza nessun calcolo, diret¬ 
tamente dalla lettura dello strumento, inserito fra punti Fi e /,. 
l’reeisanienle : 

{ TVtii 1 'rM { C'dctì r'rll I Pria CViraì 

I significati ibi nuovi -imboli sono intuitivi, per chi Ita voluto 
seguire attentamente le considerazioni svolle in precedenza e ci 
risparmieremo la fatica di elencarle esplicitamente. 

Ter fortuna il caso esaminato non avviene spesso nella pratica 
corrente, ma può accadere nelle costruzioni dei dilettanti, ai quali 
soprattutto è dedicato il presente articolo. 0 



l na lunga esperienza ci permette di 
offrirVi una ttnllinutrìcc avente tutte 
le caratteristiche richieste dalla tecnica 
moderna. 

Violi. *• t ritolti.. 
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/Mini nutazione stabilizzata con tulli 

a i/uoto di L. Bruck 


fclvctnmiiftip pernia io-febbraio 1949 

5 a ut-ore inizia la sua ira II azione ricor- 
® A dando il mimine metodo della stabi¬ 
lizzazione della tensione continua di un 
connine rettificatore mediante l'impiego di 
un tubo a ga- e pone in ri-alto l iiupossi- 
bilità con questo ri re ni lo di ottenere ten- 
-ioni ront in m* scelte a piacere per fetta meli¬ 
le stabilizzale *--endo i tubi a gas coniu- 
nemente tornili eon prese intervallate di 
70 \ in 70 \ (STY 280)* Issando il circuito 
che viene de-crillo si potrà regolare la ten¬ 
sione all'esatto valor»* desideralo senza com¬ 
promettere minimamente il grado di stabili¬ 
ta desiderato. Per lo studio di questo cir¬ 
cuiti» sarà utile considerare il diagramma 
delle ! e delle / di un alimentatore che è 
qui riprodotto in fig. 1. ammettiamo che sia 
rirhie-ta una tensione stabilizzala variabile 
con continuità e a piacere entro i limiti 
l e l _ e sia ! max la massima corrente 
erogabile richiesta. 

l.o schema di lig. 2 rappresenta il mon¬ 
ta ggin da realizzare per ottenere la stabi¬ 
lizzazione della tensione con un tubo a 1 no¬ 
to. Si supponga che un certo carico assorba 
una correlile / -otto una tensione l , am¬ 
mettiamo che la corrente subisca un subi¬ 
taneo aumento a causa di una variazione 
avvenuta nel carico, la tensione di uscita 
allora diminuirà. Questo determinerà una 
diminuzione della tensione di griglia del 
pentodo Pi, la tensione fra questa griglia e 
il • illudo dello stesso pentodo sarà data: 

1? } > = V 2g Ust [1] 

dove l 2g è la tensione die si determina ira 
griglia e ma'.-a e l st è la tensione elle vie¬ 
ne a 'labiliz/arsi ai rapi del tubo a pas. 
quest’ultima tensione resta costante a causa 
delle note proprietà ilei tubi a ga- di va¬ 


riare di ben poco la tensione ai suoi estre¬ 
mi al variare della correnti' che lo attra¬ 
versa. 

Da quanto esposto ne consegue die la 
griglia del pentodo Pt diviene più negativa 
e viene a ridurre la corrente che attraversa 
il pentodo e diminuisce pure la caduta di 
tensione ai capi, della resistenza anodica 
Ra e di conseguenza la tensione della gri¬ 
glia del triodo Tr diminuisce e la corrente 
attraverso ad esso aumenta, l.a resistenza 
presentata dal triodo fra i punii M , e 1/ 
è rosi diventala più piccola. 

Riassumendo il principio è il seguente; 
una parte della tensione d'uscita viene con¬ 
frontata con una tensione costante fornita 
dal tulio a gas, la differenza fra queste din* 
tensioni dà la tensione di regolazione e que¬ 
sta è amplificata dal pentodo, prima ili 
comandare la griglia del triodo. 

J1 tubo di regolazione viene montato co¬ 
me una resistenza variabile, esso assorbe 
potenza e questa è massima nel punto C 
del grafi co riprodotto in fig. 1 e quindi la 
scelta del tubo sarà guidata da questa po¬ 
tenza e dalla potenza che il tubo può dis¬ 
sipare. 

\ei punti B e C è la corrente I max che 
attraversa i tubi. I.e caratteristiche la Va 
del tubo sono riportale in fig. 3. I punti 
di lavoro B e C corrispondono ai punti B 
r C di fig. 1. Per evitare passaggio ili cor¬ 
nute ili griglia questa non deve scendere 
come potenziale oltre a IV; quindi 
il punto B si trova nel punto di massima 
corrente stilla curva Vg — 1 V. 

La tensione sulla pi aera è ir ed essa si 
trova ai morsetti d"incita. Nel punto C la 
tensione d'uscita richiesta è t. 1 volt, la 
tensione anodica del triodi» è ora usuale a 
r 12 n. dì conseguenza si potrà sa¬ 


pere la potenza dissipata dalla seguente re¬ 
lazione 

A = I max I r U2 - Ufi [2] 
e il tubo sarà scelto opportunamente. 

1 punti I e D segnati sulla famiglia di 
caratteristiche la -■ Va in fig. 3 corrispon¬ 
dono ai punti ì e D riprodotti sul grafico 
della fig. I. Lna corrente / traversa il trio¬ 
do e questa corrente è composta dalla cor¬ 
rente che attraversa la resistenza di griglia 
del pentodo e dalla corrente della resisten¬ 
za di schermo, è evidente che sarà maggio¬ 
re nel punto A che nel punto D, questo 
perchè in 1 la tensione ai morsetti della 
resistenza è più elevata che non nel punto 
ih In 1 con buona approssimazione si ha: 

U2 — l st U % ] 

U = Rsl - Rs2 1 Rlg^- R2g 

Si è trascurato la corrente di griglia scher¬ 
mo del pentodo che è minore della cor¬ 
rente che attraversa Rsl. 

La corrente che aitraversa la resistenza 
Rsl deve essere attraversata da una corrente 
maggiore di quella che scorre attraverso lo 
schermo al fine di ottenere una buona sta¬ 
bilizzazione. 

In I) si ha: 

m - l st U 

1/1 “ R.S-; Rs2 ~ Ria — R2/; ■ 

L'area rigata del grafico di fig. 3 rappre¬ 
senta la parie dell* caraneristiche interes¬ 
sate per un lavoro dì stabilizzazione come 
indicato dalla fig. 1. La tensione più ele¬ 
vata del triodo è quella di cui al punto D. 
Misogini evitare per questa tensione la sca¬ 
rica neirinterno del tubo. 11 circuito com¬ 
prendente il rettificatore deve sempre for¬ 
nire una tensione superiore a i l. Il punto 
di funzionamento del triodo è già deter¬ 
minato per B , la sua tensione anodica è ( r . 
Per il circuito rettificatore, si ha la ten¬ 
sione 12 + I r quando la corrente è 1 maxi 
bisogna quindi clic la caratteristica passi 
per il punto E della fig. 1. Un'altra condi¬ 
zione per il rettificatore è data dalla rigi¬ 
dità dielettrica del triodo di regolazione e 
non si puù quindi aumentare oltre un certo 
limile la tensione anodica anche se la cor¬ 
rente è debole ad evitare scariche disrup¬ 
tive fra gli elettrodi. La tensione più eie- 
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vaia in placca -i lui nel punto 1) ( fìg. 1). 
11 'lio v alore è : 

Im - In M 15 i 

L è evidentemente la tensione a vuolo 
del rettificatore. Si determina il valore esal¬ 
to di l ,, facendo erogare al rei ti lira! ore una 
corrente uguale a quella rlie circola nei due 
gruppi di residenze per la tensione U 1. 
Bisogna che la tensione L ni sia sempre in¬ 
feriore alia tensione di scurirà del tubo. Le 
euralteristirhe del rettificatore sono così ^ui- 
firien temente determinale. Si cercherà di ol- 
lenere dal tulio amplificatore una tensione 
la più elevata possibile per una data varia¬ 
zione di tensione avvenuta ai morsetti di 
uM-itii. dato die questa tensione è applicata 
al tubo di regolazione. Verrà usato di pre¬ 
ferenza un pentodo, tuttavia questo tubo 
non deve assorbire potenza: basterà quindi 
scegliere un pentodo del tipo usalo comu¬ 
nemente negli stadi preampli beatoli di BT\. 
-i esige perù da questo tubo una certa rigi¬ 
dità dielettrica. Ael punto H del grafico di 
fin. I la caduta di tensione nella resistenza 
Hn nel ('urico anodico ha il valore più basso, 
ed • ■ di 1 \oll come de\r prevedersi. La più 
grande tensione si lm \ a qui fra il catodo 
c la placca. 



Si ba dunque: 

l /> = (2 fi l gl + L po [RJ 
Molto sovente gì ha: 

l gt -l l pi) = 50 volt |9] 

Ne risulta die la tensione più elevata die 
si trova applicata sul pentodo è uguale alla 
gamma di tensione pre\ (sta per la regola¬ 
zione più 50 volt iL2 l 1 4- 50 volti: si 
trova allora, per esempio per una gamma 
di regolazione di 200 vidi, die -i può uti¬ 
lizzare un semplice pentodo ricevente. 

Ber ottenere un forte guadagno da parte 
del tubo di regolazione bi-ogna fare Ha 
molto elevata, è questo un classico risUÌ- 
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fissa è uguale alla differenza ira la ten¬ 
sione ai morsetti 12 ie più esattamente alla 
tensione V2 II e la tensione dello stalli¬ 
li zzalo re l st 

Up = m i st t o j 

Come appresso si vedrà si determina Osi 
a partire dalla tensione più bassa LI della 
gamma di regolazione (ved. lig. lì, del va¬ 
lore più elevalo necessario per la tensione 
di controllo 1 gt sulla griglia del tubo re¬ 
golatore nel punto D e della tensione l po 
la più bassa di questo pentodo. 

I st = l I l gl l fHh f 7 | 


lato tratto dagli amplificatori con accop¬ 
piamento a Resistenza e Capacità. 

Vi è però un’altra condizione da so ddb 
sfare e cioè bisogna die la corrente nel pen¬ 
todo sia debole dato che una forte corrente 
verrebbe a caricare oltre die la stessa val¬ 
vola pure la rettificatrice ed infine verrebbe 
a diminuire la corrente di erogazione uti¬ 
lizzabile nel circuito utilizzatore. E‘ inoltri 1 
opportuno che la variazione della corrente 
durante il regime di regolazione rimanga 
debole. 

li valore di Rn sarà scelto quindi uri va¬ 
lori compresi fra 0.1 e 0.2 Mobili. 
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La Pulsione (fri tu Ito Mobilizzatole è la 
tensione «li riferimento dell’apparecchio. E’ 
que.-ta «*lie \ iene comparata alla tensione di 
uscita per ottenere la tensione «li regola¬ 
zione. Il paragone \iene fatto nel seguente 
modo : 

A prele\a la parte a della tensione L 
di useifa e questa viene applicala alla gri¬ 
glia 1 del pentodo i fìp:. 2) 

R 2g 

* = Rifi -e R2g • 

E>>a è collegato in -erie con la tensione 
lst dello stabilizzatore, invertendone la po¬ 
larità. 

La len-ione di romando del pentodo è 
uguale a : 

Vgp = al Usi < 0 f ili 

Ma la Lemione i gp è molto piccola in 
confronto a al od lst; essa è circa 2-*•5 
volt mentre le altre hanno valore 10 o più 
volte superiore i j)uò quindi ron Intona 
approssimazione dire che: 

lst n i [12 J 

>e la tensione l ai morsetti d uscita va¬ 
ria di li a .-«ignito di una variazione di ea. 
rico. la variazione della tensione fra la gri¬ 
llila e il catodo del pentodo è: 

\Vgp ali ( LÌ] 

La leu-ione ai morsetti d uscita carierà 
tanto meno quanto &Ugp sarà più grande 
per un dato lU, vale a dire tanto meno 
quanto più t. -ara prossimo ad 1. Ma non si 
può raggiungere il valore a = 1; si tle\ e 
sempre avere una tensione di schermo ed 
una tensione di placca tanto elevata da per- 
mettere il passaggi*» dì corrente nel pen¬ 
todo. 

f i eccita quindi A i 1 d*un valore uguale 
alla tensione fra catodo ed anodo l po au¬ 
mentata dtdla caduta «li tensione in Ra; si 
ha «li conseguenza la seguente relazione: 

I \l ?l 1 fi (Jgt l po | 1 1 I 

Dalla lìg. % l gt è la tensione massima 
ai morsetti di Rta essa è posta al punto l) 
della fìg. 1. Si può scegliere il valore mi¬ 
nimo per la tensione di schermo e per la 
tensione di placca l p<>. IVr i tubi comuni 
non dovrà scegliersi una tensione minore *di 
SO volt, «la questa -i ha la tensione dello 
stabilizzatore. Ma dato che non si hanno 
stabilizzatori di una qualsiasi tensione, si 
-ceglicrà un tipo, la cui tensione di funzio¬ 
namento corrisponda ad un dipresso al vo¬ 
lere calcolato. Inoltre bisogna che si veri- 
fichi la relazione per f gt e L>po. 

Si è ammesso che la tensione dello sta¬ 
bilizzatore non vari, ma in verità essa varia 
leggermente al variare della corrente. Se si 
predispongono organi che vengano a limi¬ 
tare queste variazioni di corrente durante 
il funzionamento, la tensione dello stabi¬ 
lizzatore sarà allora costante nel senso più 
s so lu lo. 

Il potenziometro di regolazione Rlg~^R2g 
lieve soddisfare a due condizioni: dappri¬ 
ma esso deve permettere la regolazione del¬ 
la tensione desiderata ai morsetti d r uscita. 
appresso è il potenziometro che deve con¬ 
trollare la tensione ai morsetti d’uscita. 

Per la determinazione dei valori di R 1 g 
e R2g si adotta la prima condizione. 

Si ha la tensione maggiore sulla R2g per 
il limite superiore I B della gamma di 
regolazione ilig. lì ossia: 

a.Mil lst 1 15] 

La tensione fra la griglia e il catodo del 
pentodo viene trascurala rispetto alle altre 
tensioni, \nulogumenle si ha per il limite 


( 10 ] 


inferiore (,f) della patinila di regolazione 
(fig. L: 

xcdE = lst [16] 

Abbisogna quindi elle il potenziometro 
adempia Ir due seguenti condizioni: 

/ st 


Ust 

aCT> = UI ; 

Questi due valori sono dei valori estremi. 
Il coefficiente % sarà scelto entro questi 
limili : 

U AB n *‘CD 1 1H j 

per «pianto si è visto alla [10]: 

R2g 

a — RIg+ R2g 

Que'le eon-iderazioni indicano che il po- 
lenziometro deve essere costituito da tre 
resistenze, di cui due resistenze semplici 
ed un potenziometro; chiamando con R\. 
R 2 e R?t le resistenze di cui sopra si ha: 

R2 + R3 Usi 

ad. Rl R 2 RS — ~in ■ ; U°i 

RH Usi 

* AB — Rl R2 ~ R3 — U2 ■' |2()J 

Si hanno dunque «lue equazioni a tre in¬ 



cognite: -i può (piindi scegliere un valore 
fra le tre resi-lenze. Si fisserà R2. valore del 
potenziometro. La scelta sarà dettata dai 
valori standard che il commercio offre. Si 
avrà «pi in di : 


lì 



l 


— / 

UI 

m 


R2; | 21 | 


R3 


Ui 

U2 — UI 


R2. 


I22| 


La tensione di griglia schermo ha il va¬ 
lore più debole lungo la curva di regola¬ 
zione OC < fìg. l ì. Essa non deve inai sor¬ 
passare la tensione di placca al fine della 
dissipazione della potenza su tale elettrodo. 

8 Ì li a ni sì la o o n d i z i o n e : 


l s l 


l gt 

P 


Ust - (l\ 

Rs2 

Rsl + Rs2 


Isti 


[23] 

[24] 


M valore della somma Rsì -r Rs2 non è an¬ 
cora determinalo. Si dovrà scegliere di mo¬ 
do che la corrente in Rsl + Rs2 sia sempre 
maggiore della corrente massima nel pento¬ 
do alfine di minimizzare le variazioni di 
corrente nel tulio stabilizzatore. 0 
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ili Donidei S. Bond e Vnrnon J. Duke 


RCA n:\Y Marzo 1949 

La moderna tecnica americana ha assegna¬ 
to il nome di <<. Ultrafax » ad una nuova tec¬ 
nica seguita per la trasmissione ad elevatis¬ 
sima velocità di messaggi. Questa nuova tec¬ 
nica si vale di tutta l’esperienza acquisita 
nel campo della televisione in questo ultimo 
decennio e vediamo quindi il principio su 
cui si fonda questa nuova applicazione at¬ 
tualmente in fase sperimentale e che a detta 
degli Autori ha già riscontrato notevole cre¬ 
dito da parte degli enti interessati. 

Le trasmissioni « Ultra fax » sono simili 
alle trasmissioni in « Facsimile ®, però a dif¬ 
ferenza eli queste ultime hanno un sistema 
di scansione elettronico del tutto simile alla 
tecnica seguita in televisione, I messaggi ri¬ 
prodotti su film vengono ripresi e irradiati 
su portanti ad elevatissima frequenza con 
larghezza di banda di modulazione variante 
da A a a MHz e la velocità di trasmissione 
è di ISO fotogrammi al minuto e dato che 
ogni fotogramma corrisponde ad una pagina 
normale dattiloscritta, la velocità di trasmis¬ 
sione è dunque di 480 pagine al minuto. 

l.o stenogramma che illustra panoramica¬ 
mente il funzionamento del complesso è ri¬ 
prodotto in liguri! 1. Al terminale trasmit¬ 
tente viene scansilo elettronicamente il foto¬ 
gramma da trasmettere, il segnale di video 
risolante è quindi mescolato con i segnali di 


sincronismo ed in ultimo questo inviluppo 
viene a modulare una portante a microonda 
e da questo punto al l’arrivo il tutto è simili' 
ad un comune cavo hertziano telefonico. Al 
terminale ricevente il segnale di video viene 
rivelato e la tensione ottenuta modula in in¬ 
tensità il pennello elettronico tii un cinesco¬ 
pio il cui movimento di scansione è in sin¬ 
cronismi» con il complesso trasmittente. Di 
fronte a questo cinescopio si muove un lilm 
foto-sensibile elle riprende le immagini ri¬ 
prodotte sullo schermo fluorescente, appresso 
il film viene veloeemente sviluppato e dopo 
appena 15 secondi la copia fotografica è 
pronta per essere letta. 

11 metodo seguito per l’analisi del messag¬ 
gio in partenza è qui illustralo nella figura 2. 
Per questo lavoro viene usata una sola linea 
di scansione dato che la pellicola muovendosi 
viene a sopperire alla scansione di quadro. 
La frequenza di riga può essere regolata da 
lì a Ih kllz. Il pennello luminoso prodotto 
dal cinescopio trasmittente è intercettato dal 
film su cui è impresso fotograficamente il 
messaggio da trasmettere, ne risulterà quindi 
modulato e dopo aver attraversato un secondo 
sistema di lenti andrà ad eccitare lina cellula 
fotoelettrica completa di moltiplicatore elet¬ 
tronico e quindi in questo istante si avrà la 
traduzione elettrica del dispaccio. Queste ten¬ 
sioni gelano te dalla cellula fotoelettrica op- 


Fig. 1 - Schema di pur- 
cipio dal.e 1 rei missioni 
‘ ultra iene 
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purtuiuniìicnfc amp 1 ideate andranno in seguitò 
a modulare la portante. 

Lo sdicrmo tiri cinescopio usate* c assoluta- 
niente piano ed lm un diametro ili 12min. 
la tensione del secondo anodo di questo ci¬ 
nescopio si aprica dai 2 1 ai 27 kY. Le pri¬ 
ma prove furono eseguite con un comune ci¬ 
nescopio commerciale del tipo ,'AVlMò, miglio, 
ri risultati si sono ottenuti in seguito usando 
speciali cinescopi aventi mia macchia cato¬ 
dica di minor diametro r con materiali tluu- 
rosccnlì al fosforo aventi un elevati! conte- 
ludo di raggi ultravioletti e minor persisten¬ 
za sullo schermo. 11 tulio TAVIMÓ ha io scher¬ 
mo (1 imrcscen Ma costituito sia ossido di zinco. 
II sistema di lenti posto ira il cinescopio ed 
il lìlm ha Io scopo di correggere le aberra- 
rioni. 1 .’avanzameiito del Film è compililo da 
mi motore sincrono opportmiain» nte demolti¬ 
plicato, dispositivi regolatoli di velocita per¬ 
mettono l'uso puro di 11T iti non perforati a 



L_ 


Fig. 3 - Stenogramma del circuito di scansione 



F:cf i - Stenogramma dei generatore di sincronismo 



Dai ! 1 amplificatore di 
video del ricevitore 


Complesso del anescopic 



Fm;, t - Metodo delia ncazioof “ ultralox " 


tutto vantaggio dello spazio per il fntngrum- 
ina, che può in questo caso ossei e ingran¬ 
dito. Dietro al film, racchiuso in un unico 
pannello si trovano nell'ordine il condensa¬ 
tore ottico e la cellula fotoelettrica con nud- 
iplicatore elettronico di tipo Ititi A oppure 
1L21 con 9 stadi moltiplicatori. La massima 
sensibilità si ha per raggi aventi una lun¬ 
ghezza d'onda ili 4000 Angstrom, caratici àsti¬ 
ca questa che fa preferire l'impiego di cine¬ 
scopi con schermo al fosforo. La tensione 
massima fra catodo ed anodo della cellula 
fotoelettrica c di 000 V, regolabili. Sempre 
incorporali con questi organi si ha pure un 
prcamplificatore di video. Lo stenogramma 
di fìg. 2 Indica il processo che subiscono i 
segnali di video nH'iiscila dei prcampliftea- 
tore che segue immediatamente la cellula fo¬ 
toelettrica. A seconda del tipo di modulazione 
usala si inserirà o meno l’invertitore di fase, 
all’invertitore di fase fanno seguito 1 stadi 
amplificatori dei segnali di video. Sul cir¬ 
cuito anodico del quarto stadio amplificatore 
di vìdeo vengono introdotto ì segnali di spe¬ 
gnimela) del pennello catodico, forniti da due 
amplificatori in cascata. L’alta tensione per 
gli anodi del cinescopio è ottenuta rettificando 
la [elisione di un generatore a iladio Fre¬ 
quenza . 

Il generatore di sincronismo è rappresen¬ 
tato nello schema di figura 1. Chiesto com¬ 
plesso comprende un generatore ad onda si¬ 
nusoidale a ti,2 kllz. questi segnali sono 
quindi convcrtiti in onde quadre da un limi¬ 
tatore, in seguito uno stadio differenziatore 
riduce nel tempo la durata di questi come 
indicato in figura e solo gli impulsi positivi 
vengono trasmessi ad uno stadio denominato 
« clipper v. L’uscila di questo stadio fornisce 
degli impulsi della durata di 1 microsecondo 
e che vanno a shoccare due multivibralori. 
Filo di questi multi v limatori determina la 
lunghezza dell’impulso di spegnimento e in 
seguito questo impulso viene opportunamente 
sagomalo da uno stadio denominato - clip- 
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{ut & ed infine viene inviato in mio stadio 
amplificatore di catodo; la lunghezza di que¬ 
sto impulso varia da 12 a IN niiernsecondi. 

11 secondo multìvihratore determina il ri¬ 
tardo deH’inneseo dell'impulso dì siinToni- 
smo, impulso questo ehe sboccherà il militi- 
vibratore sincronizzatore della durata del- 
l'impulso, gli stadi ehe seguono alimentano 
una catena simile a queliti vista per gli im¬ 
pulsi di spegnimento e all’useiìa si hanno 
impulsi della durata di ó S mieroseeondi. 

Il terminale ricevente ultrafav impiega Io 
stesso sistema di scansione. 

Lo schizzo rii fig. 5 illustra questo prin¬ 
cipio. 

L’intensità del pennello elettronico è mo¬ 
dulato dagli impulsi in arrivo, dal cinesco¬ 
pio sono tradotti otticamente 1 e dopo aver 
attraversato un sistema d leni questi im¬ 
pulsi suno fìssati sul film fotosensibile. 


fippurlunamente nutnzalfi il film sarà ifii- 
pressinnato da tutti gli impulsi in areno e 
si a vi ii rosi copia dei messaggio. I.a velo- 
ciò del film è di circa fiditi metri al primo. 

Lo stenogramma riprodotto nella figura fi 
Indica il processo di ricezione dei sigila li 
ultrafa \ e precisamente dopo la demodula¬ 
zione iniziale si hanno due stadi di ampli- 
lirazionr, appresso si ha la separazione dei 
segnali di sincronismo dai segnali di vide» 
e quindi si viene ad avere una catena dì sta¬ 
di ehe sincronizzano la scansione «lei termi¬ 
nale trasmittente con la .scansione del termi¬ 
nale ricevente, ed un'altra catena di ampli¬ 
ficatori di video che vanno a modulare Lin- 
lensità del pennello elettronico. 

Orbene, tale complesso di trasmissione non 
avrebbe interesse se d'altro canto non corri¬ 
spondesse ad esso un altrettanto rapido pro¬ 
cesso di sviluppo e slamila del film e difilli! 


lji l slmaii Kodak Company si e allineata 
con i labor» tori ICC.A. alla risoluzione di 
questo problema. 

Ni e giunti a sviluppare la pellicola tele 
impressa ad una velocità di 2.7 rn al minuti 
primo. Onesto impianto completo è In fun¬ 
zione dal 1847 e da allora notevoli sono stati 
i miglioramenti apportati ad esso. Vari som» 
1 ponti radio che la ICC.A. ha adibito a ({in¬ 
sto studio sperimentale e fra essi va ricor¬ 
dato quello effettuato Fra un laboratorio 
ICC.A. e la stazione radio WNBT (National 
Bromi casting Televison) le cui antenne sono 
suH’Lnipire State Building di New York su 
portante nella banda televisiva ti(i-72 MHz. 

Altri cavi Hertziani sono in funzionamento 
sperimentale su frequenze nella banda dei 
70(1 MHz. 

re n. 



Fig. 6 Stenogramma del terminale ncevenie 


Amptilicalori magnetici 

Principi - Funzionamento - Uso 


Wireless World Febbraio 10 1!) 

Qualche volta gli amplificatori magnetici 
sono chiamati trasformatori per corrente con¬ 
tinua. In apparenza possono essere confusi 
con trasformatori, perchè sono formali da 
due o più avvolgimenti, avvolti su nuclei 
di ferro. Il nome è inoltre giustificato dal 
fatto ebe, si* si applica ad un involgimento 
una tensione continua, si può avere da un 
altr ) un’alta tensione Oppure una corrente 
intensa. 

Ma essi differiscono completamente dai tra¬ 
sformatori per corrente alternata ed assomi¬ 
gliano di più agli amplificatori valvolari, 
in cui la potenza di uscita è controllata dal¬ 
la griglia di entrata, ma è fornita daH’ali- 
np*n fazione amici ira. 

La sorgente di potenza è a corrente alter¬ 
nata a àf] Hz o meglio a 401) -h 1000 II/.. L’u¬ 
scita è pure in alternata della stessa frequen¬ 
za più le a empiii che. Se si vuole l’uscita in 
corrente continua bisogna ricorrere al rad¬ 
drizzamento. 

La fig. 1 rappresenta la caratteristica di 
magnetizzazione di un materiale ferromagne¬ 
tico. Tratteggiata vi è pure quella del l'aria. 

Nelle ordinarie induttanze e trasformatori 
si fa in modo di funzionare nel primo tratto 
rettilineo della caratteristica, cosi ehe in un 
circuito come quello di fìg, 2 la corrente cir¬ 
colante è, piccola in seguito alla elevata lón¬ 
za con t meleti remo Ir ice di mutua induzione. 

Supponiamo ora di scegliere un tipo di 
materiale magnetico clic abbia una caratteri"* 
stira di magnetizzazione con forti* pendenza 


iniziale e subito dopo rapida e compirla 
saturazione (fig. !tj. Supponendo ehe ravvol¬ 
gimento sia stato calcolato in modo da non 
raggiungere il punto di saturazione, la cor¬ 
rente nel circuito sarà molto piccola, cioè 
rimpedantii molto grande. li punto di fun¬ 
zionamento può essere immaginato come mim- 
ventesi su e giii per la caratteristica quasi 
verticale colla frequenza della rete. 

Supponiamo ehe sul nucleo sia avvolta 
un’altra bobina, percorsa da una piccola cor¬ 
rente continua; iri condizioni di regime non 
esiste in questo ;iv■ volgimento f.c.e.m, e la 
corrente è limitata solo dalla resistenza olimi- 



Fig. t. - Tipico rara! Irri stiva di magne tiz za- 
zione di un materiale ferro-magnetico {curua 
enntitìnct} rispetto a quella dell'uria Urattrgg.). 


ea delle spire. Il solo effetto è quello di por¬ 
la re il punto di lavoro nella zona di satu¬ 
razione, per es. in A. 

Prima di considerare gli effetti di questa 
saturazione continua su quella alternata, ri¬ 
cordiamo clic ravvolgimeli to con corrente 
continua, preso a se, funziona da secondario 
e quindi carica la sorgente di tensione alter¬ 
nata. Questo effetto può essere evitato divi¬ 
dendo il sistema in due metà, come in fig. t. 
con gli avvolgimenti per corrente continua 
opposti. Le tensioni alternate indotte negli 
avvolgimenti con corrente continua si elidono 
e se un nucleo funziona nel punto A , l’altrn 
funzionerà in li 

Consideriamo ora quello che avviene du¬ 
rante ogni periodo della corrente alternata. 
Cominciamo col semi-peli odo nel ((naie la 
corrente alternata nelLavvolgimento A si som¬ 
ma alla magnetizzazione continua: cioè il 
punto A della fig. ;t si muove verso destra, 
la corrente può aumentare indefinitamente 
senza causare notevoli variazioni di flusso e 
quindi generazione di Le.m. Ma nell'avvolgi¬ 
mento /C la e.a. è opposta a quella continua 
cd appena viene raggiunto il punto li. allora 
il t lusso comincia a cambiare rapidamente 
r si genera una considerevole f.e.m. indotta. 

Ne deriva ebe l’andamento del flusso della 
corrente in questo semiperindo è quello rap¬ 
presentato in lig. 5. L'andamento della cor¬ 
rente è rettangolare c i tratti ascendenti eoe 
rispondono alle variazioni da t ad A' e B a 
fì’, mentre quelli pianeggianti al tratto dopo 
fi\ Ricordando poi che il flusso è in fase 
colla corrente e che per avere una Le.ni. 
sinusoidale bisogna che il flusso stesso sia 
sinusoidale e ripetendo le stesse considerazio¬ 
ni per l’altro semiperindo, si arriva facil¬ 
mente al diagramma di lig. (ì. 

Quello che ci interessa però non e la forma, 
ina Campie/za della corrente alternata. In¬ 
vece di esseri 1 piccola, come nel caso in cui 
non si ha c.c., il suo valore è ora rappre¬ 
sentato dai segmenti A A'. fili' della bg. 2. ria 
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h ir, i lini lite < 1 i \ i 's i |ht il minierò delle spire; 
sti|)|nnn;unn i'hc sii avvolgimeiiti abbiano Io 





1 ig. 2. . (.irritilo di un' i mia! tanza. 



Fi». - Caratteristica di un nucleo adatta 

per ampli filatori magnetici. 
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Fig. t. Sish'n..i ili due nuclei per Pii linciare 
la tensione alternata nel circuito a c-r. 
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stesso numero di spiro: rintcnsita (folla cor¬ 
ro rito continua è allora proporzionale ad on 
o la e.a. a hh\ quantità olio sono usuali. Ma, 
montro una piccola tensione è su file ionie por 
mantonere questa c.c. attraverso la resistenza 


di Il'avvolgimento, ima tensione alternata mol¬ 
lo più grandi* può ossoro usata, tensione elio 
naturai niente ò proporzionale al flusso ù7? e 
alla frequenza della e.a. Se il flusso di satu¬ 
razione sara elevato, l’elevazione di tensione 
sarà considerevole, purché la frequenza non 
sia bassa. (Per altre ragioni essa non deve 
essere alta e perciò viene raccomandata da 
tIM) a 1000 periodi). Questa tensioni ampli¬ 
ficata non sarò utile, se non si svilupperà 
ai rapi di un certo carico, che può essere 
posto in serie eolia sorgente di tensione al¬ 
ternata. Presupponendo die la tensione di 
alimentazione sia costante, quella sviluppata 
ai lati del carico sarà dipendente da quella 
degli avvolgimenti. Si arriva quindi alla 
con elusi one che con adatti materiali magne¬ 
tici la corrente di uscita è influenzata mollo 
poco da una riduzione della tensione alter¬ 
nata; cioè rimane quasi uguale alla corrente 
continua, anche si- il potenziale di uscita è 
maggiore. In altre parole il sistema funziona 
da amplificatore di potenza. Naturalmente non 
occorre clic sia uno a uno il rapporto spire, 
e se richiesto la corrente di entrata può es¬ 
seri 1 elevata. 

Mutando le polarità della corrente continua 
non si hanno differenze in quanto ai risultati 
finali. Perciò si ha la caratteristica di fun¬ 
zionamento di lìg. 7. Se il materiale magne¬ 
tico avesse una caratteristica ideale, coinè 
([nella di lìg. 3, le rette di fiec 7 avrebbero 
una pendenza di 4.V» e sarebbero* indipendenti 
dalla tensione di alimentazione alternata; ma 
in pratica un po’ di corrente alternata scorre 
anche con polarizzazione continua nulla e la 
pendenza è minore di Ino e varia con la ten¬ 
sione iti alimentazione. 

Pero (inora si e trascurata una considera¬ 
zione importante. Abbiamo supposto che nel 
circuito a c.c. della fìg. 1 non scorra c.a. Per¬ 
di i 1 avvenga questo bisogna che le tensioni 
indotte nei due sem in v volgimenti siano le 
stesse in ogni momento e. che abbiano la 
stessa torma (Ponila. Piò si verifica se non 
dò componente continua. Invece uno sguardo 
alla fìg. fi spiega immediatamente che in ef- 
tetti in ogni semi periodo funziona un solo 
avvolgimento e quindi se non si impediss 
cori lina forte impedenza lo scorrere di cor¬ 
rente alternata nelì'av volgimento a tensione 
continua, le considerazioni precedenti sareb¬ 
bero in gran parti* infondate. Però in pratica 
non conviene far questo. La forma d’onda 
risultante è ben diversa da ([nella di lìg. ó 
° o, ma i vantaggi dell’amp] ideazione ri¬ 
mangano uguali. 

Ni può analizzare il comportamento del si 
sterna mediante la fig. 8 che ricorda le carat¬ 
teristiche di rivelazione di una valvola. !n 
essa si sono rappresentate le forme d’onda 
delle correnti per avere dei flussi sinusoidali. 
Indichiamo con x la corrente di ogni avvol¬ 
gimento a.e., con ij quella in ogni avvolgi¬ 
mento a c.c. Poiché uno di questi è invertito 

d ,r a lì - x lì 

t + n = ux .1 - iì -- $!} 

In fig. 9 sono state fatte graficamente que¬ 
sta somma e questa differenza. Quando si vo¬ 
lesse tener conto di tanti altri elementi che 
intervengono nel fenomeno, il problema di¬ 
venterebbe troppo arduo [wr poter essere 
esaminato analiticamente. 

Cd sono parecchi tipi di materiali ferroma¬ 
gnetici che possono venire usati negli ampli¬ 
ficatori magnetici. Se la pendenza del primo 
tratto di caratteristica non è troppo elevata 
è necessaria una maggiore componente con¬ 
tinua per il controllo. Perciò Pamplificatore 
è meno sensibile ai segnali pieeoli e la curva 
di fig. 7 diventa quella di fig. 10; inoltre 
l’uscita dipende di più dalla tensione di ali¬ 
mentazione. Il mumetal ha una elevala pen¬ 
denza di caratteristica, ma si satura molto 
presto e quindi è adatto per amplificatori di 
piccola potenza, inferiore ad alcuni watt. 

Per potenze più alte è raccomandabile l’uso 
del Rad io metal o anche dello Slalloy. Un’altra 
lega studiata ultimamente per amplificatori 
magnetici è ([nella indicata eolie sigle TI.C.R. 

E* già stato detto che se c desiderata nubi- 
scita in continua bisogna adoperare dei rad¬ 
drizzatori. Se tutta questa corrente continua o 


una parte passa attraverso gli avvolgimenti 
dell’amplideatore le caratteristiche dello stes- 




Eig. 8. - Derivazione dello far ma d'onda del¬ 
la corrente considerando nulla l'impedenza 
del circuito a c.c. 



Fig. - Analisi delle forine d'onda risultanti 
dalla fìg. 8. 


so vengono considerevolmente modificate. Di¬ 
rotti, india lìg. 11, supponiamo che sia PQH 
la caratteristica originale. Tracciamo una OS 
per rappresentare le auiperspire raddrizzate 
rispetto all’uscita di corrente alternata. Se il 



(RAPPRESENTANZE COMMERCIALI) 

Resistenze - Condensatori - Affini 

MILANO - VIA CLERICI 8 - TELEFONO 15.69.97 

PARTI STACCATE PER CASE COSTRUTTRICI 
E GROSSISTI RADIO 


DEPOSITO REGIONALE 
PRODOTTI 



418 


































































































- ncifìr izza ture fosse perfetto, natimi hn< ntr 
sarebbe una retta. II punto X (rincontro 


caratteristiche fondamentali: rum è simme¬ 
trici) rispetto all'asse delle ordinate e quindi 


alla QR di Jìg. 17, nel qual caso Fampliiìca- 
zione sarebbe Infinita. Però non conviene nem- 



Fig. IO. - Caratteristica di un amplificatori con 
?■. ideo di materiale a bassa permeabilità- 


filili due curve rappresenta il punto dì lavoro 
quando non c'era entrata. Questo punto può 
■ ssere por lato in un nuovo diagramma (flg. 
12) chiamandolo Q\ Se si tiene conio delle di¬ 
ri se entrate positivi e negative, la curva 
f’OH drlìa ffie 11 diventa la P'QIC della 



Fig. 11. - Combinazione della carat feristi ca 
di un amplificatore con la caratteristica di 
e reazione ». 


bisogna tener conto della polarità dell’en¬ 
trata; inoltre la pendenza di un ramo è molto 
maggiore dell’altra e perciò è amplificata di 
piii una delle due polarità contìnue* 

(li potrei»fiero essere anche delle condizioni 
per cui la linea OS viene ad essere parallela 


-O . . O- 

entrala 





e? ^rat-are sq . i. CA 

-(yy 


16-13 



big, 13. - empio di circuiti con re ozi mie. 


Fig. 12. - Caratteristica d'un amplificatore 
con a ut o e rei lazi o n e. 


meno avvicinarsi a questo valore, perchè Fa ru¬ 
pi ificatore diventa instabile. 

Questa possibilità di alimentazione a ritro¬ 
so è indipendente dal verso delle connessioni 
e può essere ottenuta con avvolgimenti sepa¬ 
rati (fig. 13 a) oppure cogli stessi avvolgi¬ 
menti percorsi dalla corrente alternata (fi¬ 
gura 13 b). Naturalmente la prima soluzione 
richiede una messa a punto più facile, ma au¬ 
menta Fin goni bro dell’apparecchio. 

Si è cercato in quali casi questi amplifica¬ 
tori magnetici possono convenientemente so¬ 
stituire quelli a valvole e si è concluso che 
questo può avvenire solo nel caso dei l’ampli- 
fi razione di tensioni continue. Certamente 
l’amplificatore magnetico è più solido ed ha 
vita più lunga di quello a valvola, non ha 
zoccoli e quindi perìcolo di contatti micro¬ 
fonici; è più stabile, ha incorporato il tra¬ 
sformatore d'impedenza. Può essere runvr - 
nini temente usato in serie a fotocellule e a 
termocoppie. 

(r. V. 


CONSULENZA 


NCol 6750 

WiBONVrO P F. - MASSA MARITI IMA 
J nrio voi tv ho fatto uso di circuiti c*m- 
trorrazionati in amplificatori di BF usando 
sempre fa controreazione profanila dui cir¬ 
cuì to nuoti ieo dei la valvola finale e ciman¬ 
do; a sul catodo della valvola eccitatrice. 
\ on mi * mai riuscita però di poter far 
usa per intesto scopa di controreazione pre¬ 
levata tlaf serottilnrio del trasformatore di 
it'iitn perchè ho sempre ottenuto in que¬ 
sto modo circuiti facili al F innesco e prc* 
'•fintanti una notevole distorsione. Quali so- 
■ pii ut empimenti da usare ad evitar* mi': 
Quali noo fi i-nuso che determinano oltre. 
Finn euro la distorsione? 


L appile azione della eoiUvureazionr perle. 

vaia dal rcnuidario del tra-fu ni latore 
di u-cita e riportata sul catodo della \ìi!- 
vola preaniplifiratrire di BF. r fra Ir pili 
mizoiiali in quanto i >.-a tende ad rdiiuiiui- 
n le d i.-torsioni di entrambi gii -Ladi dì 
amplificazione ivi compì elidendo amile la 


distorsione che introduce il trasformatore 
d’ii sei t a. 

Questa applicazione richiede però molta 
Oculatezza nella realizzazione perchè nume¬ 
ro m sono ì fattori che devono essere temili 
presenti. 1 principiali possono essere così 
ria.- Minli : 


mano nei diversi punti del circuito e della 
fase della corrente che viene riportata sul¬ 
lo stadio preamplificatore. 

3i conoscenza delPandamento delle cur¬ 
ve di risposta nei vari punti del circuito. 

Per definire il coefficiente di controrea¬ 
zione bisogna prima di tutto conoscere qua¬ 
le è l’amplificazione complessiva degli sta¬ 
di di BF. di cui si può disporre senza ìa 
controreazione e fino a quale punto è pos¬ 
sibile sacrificarla all ‘applica/ ione della con* 



I definizione (IrUV'ftUo valore del coef¬ 
ficiente di control razione che occorre adot¬ 
tare : 

2; conoscenza degli sfasamenti che A for¬ 


ine-ea zinne. 

I n altro pimi < importante da conoscere 
è rappresentato dalFcnlilà delie disto.>ioin 
che si vogliono correggere e se la corresio- 
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ne da apportare riguarda ia di-aor-done « per 
armoniche » o la distorsione « di frequen¬ 
za ». 

Quando ['applicazione deve essere fatta 
ad apparecchi già esistenti o già progettati 
è chiaro che non è possibile una definizio¬ 
ne del coefficiente di controreazione secon¬ 
do le esigenze di correzione della distor¬ 
sione dell’apparecchio di questo caso ci si 
limita a valutare quale è Feccesso di am¬ 
plificazione dì cui dispone e a quanto la 
si può ridurre per l’applicazione della con¬ 
troreazione senza compromettere le qualità 
di sensisìbilità del ricevitore. 

Ma questa è però una condizione di com¬ 
promesso che non rappresenta certo il caso 
ideale dell'applicazione della controrea¬ 
zione. 

Quando invece -i tratta di un progetto 
nuovo è invece possibile fare le cose più 
razionalmente. 

In questo caso si tratta di stabilire pri¬ 
ma quali valvole vengono scelte per la BF., 


MOBILI RADIO 


MILANO 


Ci. Pi. 


MILANO 


Fabbrica Artigiana di Cesare Preda 

Ufficio Vendile: Via Mercadanle, 2 MILANO - Tel. 23.601 
Magazzino: Vìa Gran Sasso • MILANO - Tel. 260.202 


Si prega non dimenticare che il 
nostro nuovo numero telefonico è il 


poi di calcolare (piale è Famplificazione 
complessiva I, degli stadi di BF. (come 
rapporto fra la tensione ai rapi della bo¬ 
bina mobile delFaltoparlante e tensione di 
ingresso di BF.Ì, senza la controreazione. 
Fatto ciò. si potrà calcolare quale è Fani- 
plilicazione realmente occorrente F perchè 
coi massimo segnale di BF. che può fornire 
il diodo rivelatore si abbia il massimo di 
potenza che Fallo pari ante può rendere. 

Noli i due valori di amplificazione, con 
l’espressione 



si calcolerà il valore di b che -i identifica 
col rapporto fra la tensione di uscita (bo¬ 
bina mobile) e tensione che va riportata nel 
circuito di griglia o di catodo della pre- 
ampli fica trite ossia col rapporto fra la re¬ 
sistenza o impedenza del circuito che ri¬ 
porta la r. n. e la resistenza del tratto di 
circuito di griglia o catodico su cui A fa 
insistere la tensione riportala. 

Per intenderci: Se Famplificazione era 
50 senza r, n. e può diventare di 30 con 
r. n. pur soddisfacendo le condizioni di sen¬ 
sibilità dell’apparecchio, risulterà : 

5 0 X 30 1500 

h — 50 — 30 = 20 — 

Se Fimpedenza del circuito che riporta 
la corrente di r. n. in ingresso sarà a 4001 lz 
di 2000 ohm, occorrerà far insistere la r. li. 
su 2000/75 ohm. ossia 26.7 ohm nel circui¬ 
to di catodo della preamplifica Urie e. 

Rimarrà ora da -tabilire dove sono le 
pacche della curva di risposta (senza r, n.) 
e ciò è possibile >olu con gli strumenti 


o-mu: generatore di BF. e indicatore d’usci- 
la perchè non è mai possibile sapere a prio¬ 
ri il comportamento del trasformatore di 
uscita. 

Se la ri-posta sarà eccessiva sugli acuti si 
farà in modo che la rete di riporto della 
r. n. lasci passare le frequenze più alte e 
così, in genere si farà in modo che tale 
rete lavi pa>sare prevalentemente le fre¬ 
quenze che si vogliono attenuare. 

Come esempio pratico di applicazione che 
può servire di falsariga per applicazioni 
congeneri, riportiamo lo schema, con dati, 
di un circuito con valvole EF9 e E-L3. Na¬ 
turalmente nello schema non è indicato il 
senso degli avvolgimenti, occorrerà perciò 
provare quale dei due capì del trasforma¬ 
tore dì u-cita va alla ma.-sa e quale al cir¬ 
cuito di riporto. 

Dopo quanto esposto, è chiaro che gli 
inneschi e le distorsioni -uno dovuti al* 
1 unica causa di una imperfetta applicazio¬ 
ne e non a ragioni insite nella r. n. 0 


i annunci 


G’ : aobonali hanno diritto alla pubblicazione gro- 
tuif.i di un annuncio (massimo 15 parole) all'anno. 


AR18 etiicientiisimo finale E Lì alimentatore aitòpar 
laute in cassetta separata vendo trentamila. Elettrotec¬ 
nico Pazzi (Ferrara) BAURA. 


CEDO BC 342 perfetto, funzionante. Scrivere: Porti¬ 
neria, via Lame 14, BOLOGNA. 


COMPRO NUMERI ló - 30 - 35 - óó - 68 Lfuiishni 
tecTiiquò Philips. Curzi - Guidi 3 - PAVIA. 

TEASFORMATORI alimentazione per apparecchi ra 
dio - Cedtìs: laboratorio - Scrivere R. M. presia reda¬ 
zione "Antenna'' 


























presenta la sua nuova produzione 1949 



MOD. 540 
MI 541 


5 valvole, 4 piume, sintonia a permeabilità variabile 
5 valvole, 4 damme, sintonia a permeabilità variabile 



5 valvole, 6 gamme d'onda. Sintonia con 
induttore a permeabilità variabile. 


MOD. 56! 


Rappresentante per l’Italia : 

DITTA FARINA - Milano - Via Arrigo Boifo, 8 - Telefoni 86.929 - 153.167 




421 




































Supporli f> e i r aliale 

” Miniatura 



Milano 

Via (r. I)ezza, 17 
Telefono 14.321 


Fi rem bilia ( B e rga ino ) 
Tel . 201 - 7 


IC ARE 

Ing. CORRIERI Apparecchiature Radioelettriche 

VIA MAJOCGHI 3 - TELEFONO 27.01.92 



RR 3 r Ricevitore a tre valvole per la ricezione 
delle stazioni locali e vicine. 

RS 5 2 Ricevitore a 5 valvole; super; due 
gamme di onde medie. 

RS 5 4 Ricevitore a 5 valvole,- super due gam¬ 
me di onde medie,- due gamme di 
onde corte. 

Valvole PHILIPS "Rimlock,, - Mobile in bachelite 
Minimo ingombro - Riproduzione perfetta 


Macchine bobinatrici per industria elettrica 



Semplici: per medi e grossi avvolgimenti. 

Automatiche: per bobine a spire paral¬ 
lele o a nido d’ape. 

Dispositivi automatici: di metti carta d, 
metti cotone a spire incrociate. 


Contagiri 


infvnii ! 
cisiiu;ioii imo mi 


ING. R. PARAVICINI - MILANO - Via Sacchi N. 3 - Telefono 13-4 26 























Caiamite permanenti 

in “TICONAL,, Mullard per ogni applicazione 

Nuclei ferromagnetici 

per sintonizzatori a permeabilità variabile 

Nuclei ferromagnetici 

per trasformatori di media frequenza 

Prodotto di alta qualità e uniformità. Ampia disponibilità 

di tipi e caratteristiche 

S I P R E L 

SOCIETÀ ITALIANA PRODOTTI ELETTRONICI 
Piazza Duse 2 - MILANO - Tel. 23.453 - 21.362 


RADIOMINUTERIE 

REFIX 

CORSO LODI 113 

MILANO 


R 



R. 1 56x46 colonna 16 

R. 2 56x46 colonna 20 
R. 3 77x55 colonna 20 
R. 4 100x80 colonna 28 


E 

I 

E. 1 98x133 colonna 28 
E- 2 98x84 colonna 28 
E. 3 56x74 colonna 20 
E. 4 56x46 colonna 20 


F 



F. 1 83x99 colonna 29 



SI POSSONO INOLTRE FORNIRE LAMELLE DI MISURE E DISEGNI DIVERSI 


Prezzi di assoluta concorrenza 
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La soc. VARA RADIO - TORINO 

MOD. 954 


presenta il ricevitore 

"RADIO LAETITIA,, 


0 Moderno ricevitore supereterodina a 5 valvole serie oc tal - quattro 
gamme d’onda 

Cortissime metri 16-37 Medie 1 metri 580-460 

Corte 37-51 Medie 2 450-200 

0 Presa per fono rivelatore 

0 Controllo automatico di sensibilità su 2 valvole 
0 Altoparlante ad altissima fedeltà di medie dimensioni 
0 Potenza di uscita 3 Watt 

0 Trasformature di alimentazione universale (da 110-280 V.) 

0 Mobile elegante c fine 

Soc. V.A.RJ. - TORINO - Corso Casale, 137 - Telefono 8602T 


EIE» 


RADIOCOSTRU Z I O N. I 

MILANO - VIA F. CASATI, 8 - TELEFONO 20.91.74 



Mod. 352 - 5 valvole ocfal - 2 campi onda 
cni. 45 x 29 x 19 L. 32.000 

Mod. 253 - 5 valvole rosse - 3 campì onda 
erri. 56x 38 x24 L. 42,000 

NEI PREZZI SONO ESCLUSE LE TASSE 

Rappresentanti: 

LAZIO: Filocamo Rag. Fràncesco ROMA Via Germanica. 55 
MARCHE : Lorenzonl LàIIo - FALCONARA M. - Vie Mazzini 

TOSCANA - LIGURIA: Mercantelli Odeus SIGMA Via G Verdi, 6A 
PUGLIA-BASILICATA : Colasanti Dott. Vittorio - BARI Via Imbrìani 44 
NOVARA - VERCELLI (esclusiva): Pagani A. - Corsa F Cavallotti. 12 

(inl.) 

CERCANSI RAPPRESENTANTI ZONE LIBERE 


SOCIETÀ COMMERCIALE 

RADIO 

SCIENTIFICA 

INGROSSO - DETTAGLIO 

MILANO 

Via Aselli 26-Telefono 292.385 




f* • • 


RADIO KAPPA 

Mod. 49 - Ricevitore a cinque valvole - onde medie - 
corte - Altoparlante ÀLNICO - Valvole FIVRE serie "S" 
Dimensioni 420x 220x280 


TUTTO IL MATERIALE PER RADIOMECCANICI 

PREZZI DI ASSOLUTA CONCORRENZA 


RADIOCOSTRUTTORI ! non compromettete la vendita dei vostri apparecchi adoperando mobili esteticamente e qualita¬ 
tivamente a volte molto discutibili che vi vengono normalmente offerti. 

RICORDATE che la superiorità indiscutibile dei modili della ORGAL RADIO è comprovata dalla molteplici e se mpre 
infelici imitazioni. - La ORGAL RADIO ricorda che oltre al suo vasto assortimento di parti staccate e normali scatole 
di montaggio, tiene sempre pronte le ormai apprezzatissime scatole di montaggio 0.0. 501. 

Prima di fare acquisti VISITATE, se lo potete, oppure SCRIVETE alla 

ORGAL RADIO - Viale Monte Nero, 62 - MILANO - Telefono 58.54.94 


FABBRICA Rileva taria della Ditta ** B. C. M. lullo per la radio " 

1 

OMBARDA 

Vasto assortimento radioprodotti. 

1 migliori materiali ai prezzi più bassi del mercato. 

Wam 

A pp r ccHi 

Specialità Telai e Scaie Tipo G 76 

Rivenditori interpellateci 

{S. a R, L.) 

WJk ADIO 

Listini gratis a richiesta 

MILANO - C.so Porla Romana 96 - Tel. 58.51.38 
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FOTOINCISIONE ITALIANA 

Clichè ai fraffo, a mezza linfa ed a colori 
per lavori comuni e di lusso 

riviste tecniche e d'arte 

MILANO 

Via Camillo Hayech, 20 - Telefono 50.292 


■ STRUMENTI MISURA 
PER RADIOTECNICI 

TESTER • PROVA VALVOLE - OSCILLATORI 

INC. A. L. BIANCONI 

Via Caracciolo 65 

MILANO 




COSTRUIRE UNA RADIO 

per propria soddisfazione ed a scopo commerciale, non è difficile per chi segue 
gli insegnamenti dell'istituto C.T.P. 

Chiedete programma GRATIS a ISTITUTO C T P, Via disio 9 Roma (indicando 
questa rivista). 



radio 
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REATTORI 

La Ditta 

FRANCO BIANCHI 

Via Marina di Robilant, l ì - GENOVA Tei. 35.723 ■ 360.200 

avverte la sua Spett. clientela di aver concesso 
l’esclusiva di vendita dei reattori per lampade 
fluorescenti alla Spett. 

A. V. MONTEVERDE 

Via XX Settembre, 28-10a ■ OH NO VA - Tel. 51.938 

Si prega perciò di indirizzare gli ordini a questo indirizzo 


Costruzioni trasformatori industriali di pic¬ 
cola emedia potenza - Àutotrasformetori -Tra¬ 
sformatori per radio. 

"£f Awafyitùce,, 

TRASFORMATORI RADIO 

UNICA SEDE 

MILANO 

VIA TERMOPILI 38 TELEFONO 287.978 


r 



Via RUGABELLA 9-Tel. 18276-156334 


MILANO 

Apparecchi e Strumenti 
Scientifici ed Elettrici 


Ponti per misure RCL 
Ponti per elettrolitici 
Oscillatori RC speciali 
Oscillatori campione BF 
Campioni secondari di frequenza 
Voltmetri a valvola 
Taraohmmetri 
Condensatori a decadi 
Potenziometri di precisione 
Wattmetri per misure d'uscita, eec. 

— METROHM À.G. Herisau (Svizzera) 


Q - metri 
Ondametri 

Oscillatori campione AF, ecc. 

- FERISOL Parigi (Francia) — 

Oscillografi a raggi catodici 
Commutatori elettronici , ecc. 

— RIBET & DESJARDINS Monlrouge (Francia) 

Eterodine 
Oscillatori 
Provavalvole, ecc. 

METRIX Annecy (Francia) - 





MEDIE 

per A. M. e F. M. 


FREQUENZE 

- GRUPPI ALTA FREQUENZA 


CORTI - CORSO LODI 108 - MILANO TELEFONO 584.226 


A.L.I. 

SOCIETÀ ANONIMA 


MILANO - Via Lecco 16 - Telefono 21.816 
MACHERIO - (Brianza) Via Roma lì - Telefono 77.64 

Antica Fabbrica Apparecchi Radiofonici ‘ insaldo Lorenz InvictllS,, 

nuovi tipi di ricevitore da 5 a 8 valvole normali e fuori classe 
Listini gratis a richiesta - NUOVO AUTORADIO funzionante anche senza antenna 
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ÀCRA 


Via Biglia 14 - MILANO - NIGUÀRD A - Telef. 698.066 

LABORATORI SCUOLA DELLA CASA DI REDENZIONE SOCIALE 


TELAI - SCALE - SCHERMI di ogni tipo - si costruiscono attrezzature con amnortizzamento in produzione. 
MINUTIMI! TRANCIATA lamierini al silicio e calotte per trasformatori. 

PREZZI DI ASSOLUTA CONCORRENZA - PREVENTIVI A RICHIESTA 


FAN ELLI 

FILI ISOLATI 

MILANO 

Viale Cassiodoro, 3 - Tel. 49.60.56 


Filo di Litz 

Filo di Litz 

Filo di Li tz 

Filo di Litz 

Filo di Litz 



S 


Supporti per valvole 

R i m l o c k 

J.lliCfamha 

Via G. Dezza, 47 - Tel. 44.330 - 44.321 
M I L A Y O 


LIONELLO N A P 

O L 1 

- ALTOPARLANTI 

MILANO 

VIALE UMBRIA, 80 

TELEFONO 573.049 


m 
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Novità! Perfezione! Tecnica! 

Lo zoccolo octal che tutti dovete adottare per dare massima sensibilità e rendimento al vostro apparecchio radio 



IERI BACHELITE 


CARATTERISTICHE GENERALI: 

Adsorbimento acqua immersioni 24 ore: 0.00 
Resistenza dielettrica spessore 1/8 500 - 700 Volt al m/m 
Costante dielettrica iu periodi 60-10.000.000 - 2-5 - 2.6 
Fattore potenza in periodi 0.0001 - 0.0002 

VANTAGGIO TECNICO - VANTAGGIO ECONOMICO 



OGGI POLISTIRORO! 


Per acquisti rivolgetevi alla; 


F.A.R.E.F. 


Milano 


Largo Loppa 6 - Tel. 63.11.58 


r -- 'n 

FORNITURE ELETTROINDUSTRIALI RADIOTECNICI AFFINI 


r 

i 




SOCIETÀ A RESP. LIMITATA - CAPITALE L. 950-000 INT. VERS. 

Sede MILANO - via pier capponi, 4 - tel. 41.480 


Happresentanzn a Depositi 

GENOVA: UMBERTO MARRA 

Scalinata Larcari 1 R - Tel. 22262 

TRIESTE: Ditta SPONZA PIETRO 

Via Imbriani 14 - Telefono 7666 

NAPOLI: Rag CAMPOREALE 
Via Morgantini 3 


Filo rame smaltato dallo 002 al 2 mm. - Smalto seta e co¬ 
tone - Filo e piattine rame coperti in seta e cotone - Filo 
e piattine costantana - Filo rame stagnato - Filo Litz a 1 
seta e 2 sete - Cordoni alimentazione a 2, 3, 4, 5, 6 capi 
- Filo Push Bak - Cavetti griglia schermo - Microfoni e 
Pick-up - Filo per resistenze anima amianto - Cordine si- 
milargento nude e coperte per collegamento bobine mo¬ 
bili A. P. - Fili di collegamento rame isolati in gomma 
Vipla e nitrosterlingati colorati - Tubetti sterlingati seta 
e cotone - Tubetti sintetici 

V__ J 


F. GALBIATI 

Produzione propria di mobili radio 

APPARECCHI RADIO DI TUTTE LE MARCHE 


TAVOLINI FONOTAVOLINI E 
RADIOFONO - PARTI STACCATE 
ACCESSORI - SCALE PARLANTI 
PRODOTTI "GELOSO" 

• 

COMPLESSI FONOGRAFICI di tutte le marche 


INTERPELLATECI 
I PREZZI MIGLIORI 
LE CONDIZIONI PIÙ CONVENIENTI 


VENDITA ALL'INGROSSO E AL MINUTO 

RAPPRESENTANTE PER MILANO E LOMBARDIA 
DEI COMPLESSI FONOGRAFICI DELLE OFF. ELET¬ 
TRICHE G.SIGNORINI 

VIA LAZZARETTO 17 • MILANO ■ TELEFONO 64.147 



RADIO F.lli D’ANDREA 

COSTRUZIONE SCALE PARLANTI PER APPARECCHI RADIO 

Via C a s t e I m o r ro n e, 19 - MILANO -Telefono 20.69.10 

Mod. 101 " Scala Parlante Tipo normale Form. cm. 15x30 con 
cristallo comune e a specchio a 2-4 gamme d’onda 

Mod. 102 * Tipo speciale Form. cm. 15x30 con 4 lampadine 
d’illuminazione, speciale schermatura e cristallo trasparente a spec¬ 
chio a 2-4-6 gamme d’onda 

Mod. 103 “ Tipo speciale per il nuovo gruppo A.F. Geloso 1961 
-1971 a 2-4 gamme d’onda 

Mod. 104 • Scala Grande Form. cm. 24x30 con manopole sul 
cristallo e nuovo gruppo Geloso A.F. 1961-1971 

Mod. 105 " Scala'pìccola formato cm. ìlxll indice rotativo 
fondo nero cristallo a specchio 
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FABBRICA ITALIANA CONDENSATORI 

MILANO - VIA DERGANINO N. 20 
Telefoni : 97.077 - 97.114 


30 

anni di 

Le malerie prime delle migliori provenienze mondiali, 
i rigorosi controlli cui sono sottoposte, gli impianti 
modernissimi continuamente aggiornati, i laboratori di 
ricerca e misura doviziosamente dotati e la profonda 
specializzazione delle maestranze garantiscono prodotti 

, 

specializ¬ 

di alta classe eguagliati solo da quelli delle più cele¬ 

za z i o n e 

brate Case Mondiali. 




PEVERALI FERRARI 

CORSO MAGENTA 5 - MILANO - TELEFONO 86469 

id 

0 

4 

£ 

| 


> 

ÌUpawUtoi - Co-sUutt&u - Dilettanti 

Prima di fare i vostri acquisti 
telefonate 8 6*469 
Troverete quanto vi occorre 
RADIO - PARTI STACCATE 

PRODOTTI GELOSO 

Tutto per la Radio j 

ASSISTENZA TECNICA 


_ j 

























































Nr. 8345 da 100 mA 
8345 150 

: 8347 . 300 * 


le novità 

esposte alla recente Mostra della Radio, ha destato vivo interesse presso i 
radiotecnici la spina valvola Marcucci con termistore. 

che con la proprietà di abolire la punta di tensione all’atto dell’accensione 
degli apparecchi radio, praticamente elimina una delle cause principali per 
cui gli apparecchi facilmente sono soggetti a guastarsi, specialmente se le 
valvole sono sotto carico diretto senza trasformatore. 

RICHIEDERE PROSPETTO E PREZZI 

M. Marcucci & C. - Milano 

Via F.lli Bronzetti 37 - Telefono 52.775 



ALTOPARLANT 

ELETTRODINAMICI W3 - W6 - W8 
MAGNETODINAMICI \iU3 • W6 


officine radio e affini 


ORA 


UFFICIO VENDITE : 

Via Torino, 29 - MILANO - Tel. 82.531 



TRIESTE 2 Commerciale Adriatica - Via Risorta, 2 
MILANO: Carisch S, A. - Via Broggi, 19 
TORINO: Moncenisio - Via Montecuccoli, 6 
GENOVA: Prodotti Carisch - Via Brigata Liguria, 15 



MILANO - VIA LECCO 16 - TELEFONO 21.816 
M A C H E R IO - (BRIANZA) VIA ROMA 11 - TEL. 77.64 

Rad io prodotti A. L. I. 

ALTOPARLANTI - ELETTROLITICI - GRUPPI - TRASFORMATORI 
VARIABILI Ecc. - LISTINI GRATIS A RICHIESTA 

AVVISO IMPORTANTE II primo settembre sortirà un lisiino speciale del 

Radloprodottl A. L. I. valevole solo per il periodo della Mostra della Radio 10-19 seflembre 
che viene spedilo gralis a richiesta. Affrettarsi a richiederlo. 




' f tecnica 

iacc£cus$e a* /uccc&t coti 


RADIORICEVITORI 

METROSfl 
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A. GALIMBERTI 

Radio 

COSTRUZIONI RADIOFONICHE 


Marchio Depositare 


VIA STRADIVARI, 7 - MILANO - TELEFONO 206.077 


.Apparecchio Tipo 648 

Supereferodina di gran lusso ó valvole compreso 
occhio magico - 4 gamme d’onda - grandiosa 
scala in cristallo a specchio - altoparlante ma- 
gneto dinamico ad alta fedeltà serie "Ticonal,, 
- alimentazione per tutte le reti a corrente 
alternata da 110 a 280 volt - mobile di gran 
lusso - dimensioni cm. 69,5 x 35,5 x 38,5 


V._ j 


Gruppi AF Serie 400 

A 422 

Gruppo AF a 2 gamme e Fono 

A 422S 

Caraneristiche generali come il prec. - 
Adatto per valvola 6SA7* 

A 44 7 

Gruppo AF a 4 gamme spaziate e Fono 

A 404 

Gruppo AF c 4 gamme e Fono 

A 424 

Gruppo AF a 4 gamme e Fono 

A 454 

Gruppo AF con 4 gamme con pream. AF 

Trasformatori di MF 

M 501 - 1° stadio 
M 502 - 2° stadio 

M 611 - 1° stadio 
M 612 2° stadio 


V. A. R . - MILANO - Via Solari, 2 - Telefono 45.802 
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' - ~ -- ---- 

§ 

SIEMENS 

RADIO 

AMPLIFICATORE 

DI POTENZA DA 8 W. a 100 W. 
in esecuzione ” B ” 


SIEMENS SOCIETÀ PER AZIONI 

Via Fabio Filzi 2 9 - MILANO - Telefono N. 69.92 

Uffici: Firenze — Genova — Padova — Roma — Torino —- Trieste 
__ j 




Off icina Radio Elei f romecca n ica 

Dopo il successo ottenuto con l'apparecchio 
AR48 un’altra autentica vittoria col 

521 

5 valvole rosse - 2 gamme d'onda - 3 Watt 
d'uscita - Altoparlante in Ticonal - Massimo 
rendimento - Minima spesa L. 32.000. 



Uffici e Stabilimento : MILANO - VIA PIETRO DA CORTONA 2 - TELEFONO 296.017 
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ELECTRICAL METERS 

VI A BREMBO 3 -MILANO- TEL. 53.42.88 


RADIO 

PROFESSIONALE 

TRASMETTITORI 
ULTRA CORTE 

RADIO TELEFONI 

TRASMETTITORE 50 W 
ONDE CORTE 

COLLEGAMENTI - PONTI RADIO 

STRUMENTI DI MISURA 



V_ J 


RADIO AURIEURA - MI L. A HO 

VIA ADIGE 3 - TELEFONO 576-198 . CORSO ROMA 111 - TELEFONO 580.610 

LISTINO 

PREZZI 

Telai robusti alluminio L. 220-250, ferro 270 

Bottoni 6 tipi assortiti da 30 A. L. 45-50 

Trasformatori 80 mA L. 1500 

Saldatori elettrici ETNEO L. 1500 

Gruppo a due gamma var. L. 900, Masraar 680 

Stagno preparato speciale al metro L. 70 

Gruppo a quattro gamma L. 1400 

Indicatori di sintonia LESA L. 900 

Medie frequenze alla coppia L. 650-630 

Scatole di montaggio a 5 valvole, comprendono 

Zoccoli Octal americani L. 20-22-25 

tutto meno il mobile L 16.500 

Scala parlante molto bella L. 950-1000-1450 

Testerini portatili L. 6500. Milliamperometri e 

Potenziometri LESA, alla coppia L. 500 

strumenti simili da L. 2000 a L. 6000 

Altoparlanti W 6 L. 2000-2200 

Motorini per giocattoli meccanici, per corrente 

Altoparlanti W 3 radioconi L. 1800 

continua e alternata 4-12 volt, L. 2500 cad. 

Mobili di ogni tipo L. 3500-3700-5500-6000 

Contagiri ted. L. 6000 

Apparecchio 5 valvole re eia m L. 22.000 

Apparecchi per la locale L. 12.000 

Valvole FIVRE listino sconto 10 11 0 

Idem fotogr. occasione 3000-5000 

Viti m/m 3 con dado, al 100 L. 250 

Schermi L. 35. Portalampadine L. 22 

Variabili, perfetti garantiti KKK ASTRO L. 650 

Filo schermato L. 50 al mt. Lamp. per Cinema 

Autotrasformatori 100 watt L. 1800 

prezzi a richiesta 

Trasformatori di uscita L. 350-400 

Lampade per P ATEI È - BABY L. 800 

Funicella al metro L. 20-25 

Binoccoli e cannocchiali occasione 

Pagamento anticipato 

Questo listino annulla i precedenti • Per tutto il Vs. fabbisogno interpellateci. Sarete ben serviti 
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INDISPENSABILE NELLA RICERCA 
DEI GUASTI 



INDICATORE DI GUASTI 

(SIGNAL TRACER) 

Ricordate che il Signal Traeer Victor vi da la possibilità di con¬ 
trollare oltre al segnale, le tensioni negative mediante rocchio elet¬ 
trico che funziona da Volmetro a valvola. 


“VICTOR,, Costruzioni Radioelettriche di Qualità 

VIA ELBA 16 - MILANO - TEL. 44.323 



jarqaradio 

| R. GARGATAGLI 

Bobinatrici per avvolgimenti lineari 
e a nido d’ape 


Via Paletrina, 40 - M I L A N 0 - Tel. 270.888 • 23.449 


CRESCENT WIRE RECORDER lllliCHflNISM 

(meccanismo di registrazione a filo originale americano) 



Richiedetelo 

alla 


CONCESSIMI'RIA 
ESCLUSIVA 
PER L'ITALIA 

(IRVI 

Corso Porta littoria fi 
MILANO 



[mpRTirn 


MILANO 
Corso Lodi, 106 

Tel. N. 577.987 


SCALE PER APPARECCHI RADIO E 
TELAI SU COMMISSIONE 


ALFREDO MARTINI 



APPARECCHIO MOD. 48 

Rinaldo Galletti Radio - Corso Italia 35 - Teiei. 30.510 - Milano 


RADIOPRODOTTI "VICTORY" 

lltlIO - VIA GUANELLA, 29 (.Sede propria) 

FABBRICA ITALIANA CONDENSATORI VARIABILI in tutte le capacità da 100 pf. a 480 pf. - Micron, normali, 
e spaziati - Fornitrice delle primarie fabbriche radiofoniche. - Costruzione GRUPPI ALTA FREQUENZA a bobine 
microniche con nuclei siloferosi a 2-3-4-6 gamma con ricezione speciale di gamma da m. 9 - FABBRICANTI GROSSISTI e 

RIVENDITORI potranno avere schiarimenti e listini a richiesta. 




I MICROFONI MIGLIORI 

DOLFIN RF.NATO - MILANO Tel. 48.26.98 Telegr.. DOREMI 

RADIOPRODOTTI « do - re - mi » 
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CORSO XXII MARZO 6 - TELEFONO 585.882 



Oscillografo mod. 110 


Tubo a raggi calodìcì^DG7 2 
Asse lempi 20 Hz ~ 60 KHz 
Amplificazione 80 d.b. costante entro 2 d.b. 

da 20 Hz a 180 KHz 
Fattore deflessione 0.4 mV. mm. • 

Valvole usate DG7 2-WE13-WE13 EF6 AZ1-AZ1 



Modulatore frequenza mod. C42 


Caratteristiche 

Campo funzionamento da 50 KHz a 30 MHz 
Frequenza base 2 MHz 

Possibilità di variazione della frequenza ± 15 KHz 
Modulazione frequenza da 0 a ± 10 KHz 
Massimo segnale d'uscita 0,25 V. 

Valvole usate AZ1-VR150-ECH4-ECH4 


Ponto R.C.l. mod. CSI) 

Misure 

Resistenza da 0.1 u a 1 M u 

Capacità da 10 pF a 100 y- F 

Induttanze da 2 yH a 100 H 

- 3 

Fattore di potenza R X da 2-10 a 1 

Fattore di merito (Q) da 0.02 a 1000 

Oscillatore interno a 1000 Hz 



Oscillatore Al. o B.F. mod. 114G 

Gamma frequenza 100. KHz'a 25 MHz 
in 6 gamme commutabili a tamburo. 
Attenuatore con elementi resistivi 
Avvolgimento Ayrton Perry 
Frequenza modulazione da 50 a 7000 Hz 
Profondità modulazione 0~M00% 
Tensione di uscita B.F. da 0 a 10 V. 
Segnale di uscita A.F. 0,1 mass. 

Precisione taratura A.F. 1% 

B.F. 2% 

Valvole usate EF6-EF9-6H6 



Aatariisuione del Tri banale di Milano del R-9-48 N. 464 del Registro - Dirottare Respons. LEONARDO BRAMANTI - Proprietà Editrice IL ROSTRO - Tip. TIPEZ Via G. da Cermenate SA 


CONCESSIONARIA PER LA DISTRIBUZIONE IN ‘TALI A S, T. E 


CORSO SEMPSONE £ - AA 1 FANO 































































CORSO XXII MARZO 6 • TELEFONO 585.882 




Voltmetro elettronico Ai. mod. 149 


Caratteristiche 

Misure C.A. e C.C. 2.5-10-25-100 250 V. 

Frequenza da 20 Hz a 100 MHz 

Impedenza d'ingresso c.a. 5M 

Capacità ingresso C.A. — 6pF 

Valvole usare Azl-ST280 40-EA50 6SN7-EW1106 



Analizzatore mod. 342 

Caraneristiche 

Resistenza interna C.C. 10.000 V 
C.A. 1000 U V 

Forlale C.C. V 0.3-1-3-10-30 100-300-1000 
mA 0.3-1-3-10-30-100-300-1000 
C.A. V li 10-30-100-300-1000 

mA l-3-10-30-'00 300-1000 

OHM. X 'Oh X l'< u X lOOKti 


lUillivollmetrn elellronicn mod. 349 

Caratteristiche 

Misura C.A. 10-30-100-300 m.V 
1-3 10-30-100-300 V 
Frequenza 20Hz a 50 KHz 
Impedenza d'ingresso 0,44 Mti 
Volvole usate Azl-ST.280 40-6AC7-6AC7-EBC3 



Tachimetro strobosconico mod. 149 

Caratteristiche 

Due scale graduate da 600 a 3.600 giri 
2400 a 14 000 giri 

Precisione taratuva 1 % 

Valvole impiegate 6N7 - 6X5 

Lampada stroboscopica SYLVANIA - tipo 1D21 

Alimentazione C.A. 1101 25-145-160-220V 



























































LABORATORI ARTIGIANI RIUNITI INDUSTRIE RADIOELETTRICHE 


■ MILANO - 


PIAZZALE 5 GIORNATE i 


TELEFONO SS.671 













